本装置の運用および保守について説明します。 


日常の保守(—342ページ） . 

システム診断 (—347 ページ） . 

障害時の対処 (—351 ページ） . 

オフライン保守ユーティリティ（—394ページ) 

移動と保管(—396ページ） . 

ユーザーサポート（—397 ページ） . 


本装置を日常使う上で確認しなければならない点 
やファイルの管理、クリーニングの方法について 
説明します。 

本装置専用の診断ユーティリティの使い方につい 
て説明します。 

故障かな？と思ったときに参照してください。卜 
ラブルの原因の確認方法やその対処方法について 
説明しています。 

本装置専用の保守ユーティリティの使い方につい 
て説明します。 

本装置を移動 • 保管する際の手順や注意事項につ 
いて説明します。 

本装置に関するさまざまなサービスについて説明 
します。サービスは NEC および NEC が認定した 
保守サービス会社から提供されるものです。ぜひ 
ご利用ください。 


ONL-4149bN- 14 〇 Hf- 〇〇〇 - 〇 4- 〇 8 〇 3 
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日常の保守 

本装置を常にベストな状態でお使いになるために、ここで説明する確認や保守を定期的に行ってくださ 
い。万一、異常が見られた場合は、無理な操作をせずに保守サービス会社に保守を依頼してください。 


アラー トの確認 


システムの運用中は、 ESMPR 〇で障害状況を監視してください。 

管理 PC 上の ESMPR 〇 /Se「ve「Manage「〔75— 卜が通報されていないか、常に注意するよ 
う心がけてください。巳31\/^8〇/36「ソ6「1\/^11396「の「統合ビユーア」、「データピユーア」、 
「アラートビューア」でアラートが通報されていないかチェックしてください。 


ESMPRO でチェックする画面 



データビューア 
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ステータスランプの確認 


本装置の電源を ON にした後、およびシャットタ'ウンをして本装置の電源を OFF にする前 
に、本装置前面にあるランプや、 3.5 インチディスクベイに搭載しているハードディスクド 
ライブのランプの表示を確認してください。ランプの機能と表示の内容については「八ード 
ウェア編」の66ページをご覧ください。万一、本装置の異常を示す表示が確認された場合 
は、保守サービス会社に連絡して保守を依頼してください。 



定期的に本装置のハードディスクドライブ内の大切なデータをバックアップすることをお勧 
めします。本装置に最適なバックアップ用ストレージデバイスやバックアップツールについ 
てはお買い求めの販売店にお問い合わせください。 


ハードウエアの構成を変更したり、 BIOS の設定を変更したりした後は、オフライン保守ユー 
ティリティの「システム情報の管理」機能を使ってシステム情報のバックアップをとってくだ 
さい (51 ページ参照)。 

ディスクアレイを構築しているシステムでは、ディスクアレイのコンフィグレーション情報 
のバックアップをとっておいてください。また、ハードディスクドライブの故障によるリビ 
ルドを行った後もコンフィグレーション情報のバックアップをとっておくことをお勧めしま 
す。コンフィグレーション情報は「ソフトウ I ア編」または EXPRESSBUILDER に格納されて 
いるオンラインドキュメントを参照してバックアップをとってください。 


運用•保守編 
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クリーニング 


本装置を良い状態に保つために定期的にクリーニングしてください。 



1 



A® 

本装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が 
死亡するまたは重傷を負うおそれがあります。詳しくは、 m ページ以降の説明を 
ご覧ください。 

• 自分で分解•修理•改造はしない 

參 DVD - ROM ドライブの内部をのぞかない 

• プラグを差し込んだまま取り扱わない 


本装置のクリーニング 

本装置の外観の汚れは、柔らかい布でふき取ってください。汚れが落ちにくいときは、次の 
よラな方法できれいになります。 

11-0 • シンナー、ベンジンなどの揮発性の溶剤は使わないでください。材質のいたみや変色の 

P 翠鸟 原因になります。 

• コンセント、ケーブル、本装置背面のコネクタ、本装置内部は絶対に水などでぬらさな 
いでください。 

1 . 本装置の電源が OFF(P 〇 WER ランプ消灯）になっていることを確認する。 

2. 本装置の電源コードをコンセントから抜く。 

3. 電源コードの電源プラグ部分についているほこりを乾いた布でふき取る。 

4. 中性洗剤をぬるま湯または水で薄めて柔らかい布を浸し、よく絞る。 

5. 本装置の汚れた部分を手順4の布で少し強めにこすって汚れを取る。 

6. 真水でぬらしてよく絞った布でもう一度ふく。 

7. 乾いた布でふく。 

8. 乾いた布で本装置背面にあるファンの排気□に付着しているほこりをふき取る。 
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キーポード/マウスのクリーニング 

キーボードは本装置および周辺装置を含むシステム全体の電源が OFF ( POWER ランプ消灯) 
になっていることを確認した後、キーボードの表面を乾いた布で拭いてください。 
マウスが正常に機能するためには、内部のマウスボールがスムーズに回転できる状態でなけ 
ればなりません。マウスボールの汚れを防ぐためにほこりの少ない場所で使用して、定期的 
に次の手順でクリーニングしてください。 

1 . 本装置の電源が OFF (POWER ランプ消灯）になっていることを確認する。 

2. マウスを裏返してマウスボールカバーを 
反時計回りに回して中からマウスボール 
を取り出す。 


3. マウスボールを乾いた柔らかい布などで 
ふいて、汚れを取り除く。 

汚れがひどいときはぬるま湯または水で 
薄めた中性洗剤を少量含ませてふいてく 
ださい。 

4. マウス内部にある3つの小さな□ーラを 
綿棒などでふく。 


汚れがひどいときはアルコールなどを少 
量含ませてふいてください。 

5. マウスボールをマウスの中に戻す。 

手順3、4でマウスボールやローラをぬら 
した場合は、十分に乾燥させてからボー 
ルを入れてください。 

6. マウスボールカバーを元に戻して、時計 
回りに回してロックする。 



マウス底面 
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CD/DVD-ROM のクリーニング 


CD / DVD - R 〇 M にほこりがついていたり、トレーにほこりがたまっていたりするとデータを 
正しく読み取れません。次の手順に従って定期的にトレー、 CD / DVD - R 〇 M のクリーニング 
を行います。 

1 . 本装置の電源が ON (POWER ランプ点灯）になっていることを確認する。 

2. DVD-ROM ドライブ前面の CD/DVD-R 〇 M トレーイジェクトボタンを押す。 

トレーが DVD-ROM ドライプから出てきます。 

3. 1を軽く持ちながらトレーから取り出す。 



| CD/DVD-ROM の信号面に手が触れないよう注意してください。 

4. トレー上のほこりを乾いた柔らかい布でふき取る。 

W-OIM 

DVD-ROM ドライブのレンズをクリーニングしないでください。レンズが傷ついて誤動作の原 
因となります。 

5. トレーを DVD-ROM ドライプに戻す。 

6. 1の信号面を乾いた柔らかい布でふく。 




CD/DVD-ROM は、中心から外側に向けてふいてください。ク 
リーナをお使いになるときは、 CD/DVD-ROM 専用のクリーナ 
であることをお確かめください。レコード用のスプレー、クリー 
ナ、ベンジン、シンナーを使用すると、ディスクの内容が読めな 
くなったり、本装置にそのディスクをセツトした結果、故障した 
りするおそれがあります。 


テープドライブのクリーニング 


テープドライブのへッドの汚れはファイルのバックアップの失敗やテープカートリッジの損 
傷の原因となります。定期的に専用のクリーニングテープを使ってクリーニングレてくださ 
い。クリーニングの時期やクリーニングの方法、および使用するテープカートリッジの使用 
期間や寿命についてはテープドライブに添付の説明書を参照してください。 
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システム診断 

システム診断は本装置に対して各種テストを行います。 

「 EXPRESSBUILDER 」 の「ツール」メニューから「システム診断」を選択して本装置を診断してくださし、 


システム診断の内容 


システム診断には、次の項目があります。 

• 本装置に取り付けられているメモリのチェック 
• プロセッサキャッシュメモリのチェック 

• システムとして使用されているハードディスクドライブのチェック 

I n-0 システム診断を行う時は、必ず本装置に接続している LAN ケーブルを外してください。接 
続したままシステム診断を行うと、ネットワークに影響をおよぼすおそれがあります。 

■ I ： ハー ドディスクドライブのチェックでは、ディスクへの書き込みは行いません。 

\TyF\ 
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システム診断の起動と終了 


システム診断には、本装置自身のコンソール(キーボード）を使用する方法と、シリアルポー 
卜経由で管理 PC のコンソールを使用する方法（コンソールレス）があります。 

それぞれの起動方法は次のとおりです。 

n-O 「ソフトウェア編」の 「 EXPRESSBUILDER 」 では、コンソールレスでの通信方法に LAN と 
COM ポートの2つの方法を記載していますが、コンソールレスでのシステム診断では COM 
ポートのみを使用することができます。 

1. シャットダウン処理を行った後、本装置の電源を〇 FF にし、電源コードをコンセントから抜く。 

2. 本装置に接続している LAN ケープルをすべて取り外す。 

3. 電源コードをコンセントに接続し、本装置の電源を〇 N にする。 

4. rEXPRESSBUILDERJCD-ROM を使って本装置を起動する。 

本装置のコンソールを使用して起動する場合と、コンソールレスで起動する場合で手順が異なり 
ます。「ソフトウェア編」の 「 EXPRESSBUILDER 」 を参照して正しく起動してください。 

EXPRESSBUILDER から起動すると画面に以下のメニューが表示されます。 


コンソールレスの場合 

5. [ツール]を選択する。 



矢印キーで反転を項目に合わせて、リターンキーを押してください。 
EXPRESSBUILDER は本装置のセットアッブをサボートします。 

【セットアッ：^ 

本装置のセットアッブを容易に行えるように、自動的にセットアッブに必要な 
ツールを起動し、バラメータを設定していきます。ただし、セットアッブが 
自動的に判断できないバラメータは、オペレータに入力が要求されます。 


EXPRESSBUILDER 

M 

「シームレスセットアップ J (3. RAID の設定から、 
oa 各種ユーティリティのインストールまでを 
切 h 目なく （シームレスで）セットアッブできる 
塊です。 


) トドディスクを購入時の状態と異なる/トティ 
シヨン構衣で使用する場合や os を再インストール 
する場含は、シームレスセットアッブを使用して 
<ださい。煩雑なセットアッブをこの機 t 叻 k 
わって行います。 

EH 

[fiBQ] 

m 

mES 


w 

If^l 



本装置のコンソールを使用した場合 
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6. 「ツール」メニューの[システム診断]を選択する。 


システム診断を開始します。約3分で診断は終了します。 

診断を終了するとディスプレイ装置の画面が次のような表示に変わります。 


試験タイトル 



試験タイトル： 

試験 Window タイトル： 
試験結果： 

ガイドライン： 

試験簡易 Window: 


診断ツールの名称およびバージョン情報を表示します。 

診断状態を表示します。試験終了時には Test End と表示します。 
診断開始 • 終了 • 経過時間および終了時の状態を表示します。 
Window を操作するキーの説明を表示します。 

診断を実行した各試験の結果を表示します。 

カーソル行で <Enter> キーを押すと試験の詳細を表示します。 


システム診断でエラーを検出した場合は試験簡易 Window の該当する試験結果が赤く反転表示し、 
右側の結果に 「Abnormal End」 を表示します0 

エラーを検出した試験に力ーソルを移動してく Enter> キーを押し、試験詳細表示に出力された工 
ラーメッセージを記録して販売店、または保守サービス会社に連絡してください。 

7. 画面最下段の「ガイドライン」に従い <Esc> キーを押す。 

以下のエンドユーザーメニューを表示します。 


TeDoLi (TEst & Diagnosis On Linux) VerOOl.OO (BuUdO 20901.1 .lm) 
— Enduser Menu - 



Please choose a function by the arrow key and push Enter key. 


<Test Result>: 
<Device List>: 
<Log lnfo>: 


<Option>: 

<Reboot>: 


前述の診断終了時の画面を表示します。 

接続されているデバイスー覧情報を表示します。 

試験ログを表示します。 

試験ログをフロッピーディスクへ保存することができます。 

フロッピーディスクへ記録する場合は、フォーマット済みのフロッピー 
ディスクをフロッピーディスクドライプにセットし、 <Save(F)> を選択 
してください。 

ログの出力先を変更します。 

本装置を再起動します。 
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8. 上記エンドユーザーメニューでく Reboot〉 を選択する。 

本装置を再起動し、システムが EXPRESSBUILDER から起動します。 

9. EXPRESSBUILDER を終了し、 DVD-R 〇 M ドライブから CD-R 〇 M を取り出す。 

10. 本装置の電源を〇 FF にし、電源コードをコンセントがら抜く。 

11. 手順2で取り外した LAN ケープルを接続し直す。 

12 . 電源コードをコンセントに接続する。 

以上でシステム診断は終了です。 
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障害時の対処 


「故障かな？」と思ったときは、ここで説明する内容について確認してください。該当することがらがある 
場合は、説明に従って正しく対処してください。 


障害箇所の切り分け 


万一、障害が発生した場合は、 ESMPR 〇/36〜6_3阳96「を使って障害の発生箇所を確認 
し、障害がハードウェアによるものかソフトウェアによるものかを判断します。 

障害発生個所や内容の確認ができたら、故障した部品の交換やシステム復旧などの処置を行 
います。 

障害がハードウェア要因によるものかソフトウェア要因によるものかを判断するには、 

巳31\7|卩1^〇/361^/6「1\/|3门396「が便利です。 
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エラーメッセージ 


本装置になんらかの異常が起きるとさまざまな形でエラーを通知します。ここでは、エラー 
メッセージの種類について説明します。 

POST 中のエラーメッセージ 

本装置の電源を ON にすると自動的に実行される 
自己診断機能 「 POST 」 中に何らかの異常を検出す 
ると、ディスプレイ装置の画面にエラーメッ 
セージが表示されます(場合によってはその対処 
方法も表示されます）。画面に表示されるメッ 
セージとその意味、対処方法については「八ード 
ウェア編」の92ページをご覧ください。 

メモリの故障を示すメッセージ(例ではメモリ 
#1が故障した場合の表示） 


Phoenix BIOS 4.0 Release 6.0 .XXXX 


WARNING 

0 B 60: DIMM group #1 has been disabled . 


Press く FI > to resume , < F 2> to setup 



■: ハードウエア編」に記載されている POST のエラーメッセージー覧は本装置単体のもので 

す。1/〇ボードに接続されているオプションの SCSI コントローラボード、ディスクアレイコ 
ントローラボードに搭載されている BIOS のエラーメッセージとその対処方法については才 
プションに添付のマニュアルを参照してください。ディスクアレイコントローラボードにつ 
いては、この後の「トラブルシューティング」の「ディスクアレイ」を参照するか、ディスク 
アレイコントローラボードに添付の説明書を参照してください。 


ランプによるエラーメッセージ 

本装置の前面や背面、ハードディスクドライブのハンドル部分にあるランプはさまざまな状 
態を点灯、点滅、消灯によるパターンや色による表示でユーザーに通知します。「故障か 
な？」と思ったらランプの表示を確認してください。ランプ表示とその意味については「八一 
ドウエア編」の66ページをご覧ください。 
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仮想 LCD 上のエラーメッセージ 


DianaScope や WEB サーバ機能のリモート マネー ジメントにより、管理対象の本装置の仮想 
LCD ( 16桁 X 2 行)や STATUS ランプの状態を表示することができます。 

仮想 LCD には、 POST 実行状態および運用中や DC 〇 FF ( AC 電源は〇 N ) の間に発生したエ 
ラー内容を表示します。 POST 中にエラーを検出した場合は、 POST が終了した後、仮想 
LCD 上に POST エラーコードを表示します。92ページの表を参照して、 POST エラーコード 
の意味と対処方法を確認してください。 


POST 動作中 



ASF 文字列 システム BIOS の 

バージョン 


POST エラーコード 
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ASF コード 


ASF コード 

ASF 文字列 

意味 

01h 

Memory Init 

ECC の初期化とメモリテスト 

02h 

IDE hit 

IDE デバイスの検出 

〇 3h 

AP Init 

マルチプロセッサの初期化 

〇 4h 

Enter Password 

「Supervisor」 または 「User」 レペルのパスワード入力待ち 

〇 5h 

Entering Setup 

BIOS セットアップ起動時 

〇 6h 

USB Init 

USB デバイスの検出と初期化 

07h 

PCI Device Init 

PCI デバイスのコンフィグレーション 

〇 8h 

Option ROM Init 

PCI デバイスのオプション ROM 展開 

〇 9h 

Video Init 

ビデオコントローラの初期化 

〇 Ah 

Cache Init 

プロセッサキャッシュの設定 

OBh 

SMBus Init 

SMBus のコンフィグレーション 

OCh 

Keyboard Init 

キ _ ボードの検出 

ODh 

BMC Init 

BMC エラーのチェック 


POST 実行コード 


POST 実行 

コード 

意味 

11h 

PCI Express ホットプラク'対応のスロットのコンフィグレーション、およびチップセ 
ットのレジスタ初期化 

28h 

メモリの初期化 

2Ah 

メモリ （0-4MB) のゼロクリア 

2Ch 

メモリ （0-4MB) のアドレスラインテスト 

2Eh 

メモリ （0-4MB) のテスト 

〇 Ah 

プロセッサの初期化 

2Fh 

プロセッサキャッシュの設定 

38h 

BIOS の Shadowing 

20h 

DRAM のリフレッシュテスト 

〇 Fh 

IDE コント□—ラの初期化 

67h 

アプリケーションプ□セッサの初期化 

69h 

SMI の初期化 

49h 

PCI/PCI-X/PCI Express の初期化（リソース割り当て） 

55h 

USB の初期化 
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POST 実行 

コード 

意味 

4 Ah 

ビデオコントローラの初期化 

4Ch 

ビデオ BIOS の Shadowing 

59h 

POST 画面表示機能の初期化 

C6h 

コンソールダイレクション機能の初期化 

4Eh 

コピーライトの表示 

50h 

プロセッサ情報の表示 

60h 

拡張メモリのテスト 

62h 

拡張メモリのアドレステスト 

68h 

キャッシュのコンフィク'レーション 

6Ah 

キャッシュサイズの表示 

87h 

1/〇デバイスのコンフィグレーション 

85h 

Secure Mode のメッセージ表示、および PnP ISA デバイスのコンフィグレーション 

98h 

PCI デバイスのオプション ROM 展開 

93h 

マルチプロセッサのコンフィグレーション 

9Ch 

SMI のセットアップ 

BAh 

SMBIOS の初期化 

C3h 

POST エラーの表示 

ACh 

BIOS セットアップの起動 

BOh 

POST エラーのチェック 

BDh 

Boot メニューの表示 

97h 

EBDA 領域に MP テープルを作成 

COh 

ブート開始処理 
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その他のメッセージ 


Host mformatwtt 

LED 


M*3 BD UC Erri 

〇 Sfi オン 


AC lost Aim 1 

m 注意 


• 1行目の表示 


メッセージ 

意味 

対処方法 

Prepare To Boot 

POST が正常終了した。 

エラーではありません。 

CPU Reconfigured 

プロセッサが縮退された状態で POST 終了した。 

保守サ_ビス会社に連絡してくだ 
さい。 

BIOS セットアップを起動し、 
「Main」-「Processor 

Gettings」-「Processor 

Retest」 を Yes に選択し 「Exit」- 
「Exit Saving Changes」 を実行 
することにより、解決することも 
できます。 

Mem Reconfigured 

メモリが縮退された状態で POST 終了した。 

保守サービス会社に連絡してくだ 
さい。 

BIOS セットアップを起動し、 
r/\dvanced」-「Memory 
Conriguration」-「Memory 
Retest」 を Yes に選択し、 

「Exit」-「Exit Saving 

Changes」 を実行することによ 
り、解決することもできます。 

M#1 D#1 CErr 

メモリボード#1の DIMM#1 で訂正可能なエラーが多発した。 

連続運用が可能ですが、保守サー 
ビス会社に連絡してください。 

M#1 D#2 C Err 

メモリボード#1の DIMM#2 で訂正可能なエラーが多発した。 

M#1 D#3 C Err 

メモリボード#1の DIMM#3 で訂正可能なエラーが多発した。 


M#1 D#4 C Err 

メモリボード#1の DIMM#4 で訂正可能なエラーが多発した。 


M#2 D#1 C Err 

メモリボード#2の DIMM# 1で訂正可能なエラーが多発した。 


M#2 D#2 C Err 

メモリボード#2の DIMM#2 で訂正可能なエラーが多発した。 


M#2 D#3 C Err 

メモリボード#2の DIMM#3 で訂正可能なエラーが多発した。 


M#2 D#4 C Err 

メモリボード#2の DIMM#4 で訂正可能なエラーが多発した。 


M#3 D#1 C Err 

メモリボード#3の DIMM# 1で訂正可能なエラーが多発した。 


M#3 D#2 C Err 

メモリボード#3の DIMM#2 で訂正可能なエラーが多発した。 


M#3 D#3 C Err 

メモリボード#3の DIMM#3 で訂正可能なエラーが多発した。 


M#3 D#4 C Err 

メモリボード#3の DIMM#4 で訂正可能なエラーが多発した。 


M#4 D#1 C Err 

メモリボード#4の DIMM# 1で訂正可能なエラーが多発した。 


M#4 D#2 C Err 

メモリボード#4の DIMM#2 で訂正可能なエラーが多発した。 


M#4 D#3 C Err 

メモリボード#4の DIMM#3 で訂正可能なエラーが多発した。 


M#4 D#4 C Err 

メモリボード#4の DIMM#4 で訂正可能なエラーが多発した。 
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メッセージ 

意味 

対処方法 

M #1 D #1 UC Err 

メモリボード# 1 の DIMM #1 または DIMM #2 で訂正不可能なエラ 
一が発生した。 

STATUS ランプが緑色に点滅し 
ている場合、連続運用が可能です 
が、保守サービス会社に連絡して 
ください。 

M #1 D #2 UC Err 

M #1 D #3 UC Err 

メモリボード#1の DIMM #3 または DIMM #4 で訂正不可能なエラ 
一が発生した。 

M #1 D #4 UC Err 

M #2 D #1 UC Err 

メモリボード#2の DIMM #1 または DIMM #2 で訂正不可能なエラ 
一が発生した。 

M #2 D #2 UC Err 

M #2 D #3 UC Err 

メモリボード#2の DIMM #3 または DIMM #4 で訂正不可能なエラ 
一が発生した。 

M #2 D #4 UC Err 

M #3 D #1 UC Err 

メモリボード#3の DIMM #1 または DIMM #2 で訂正不可能なエラ 
一が発生した。 

M #3 D #2 UC Err 

M #3 D #3 UC Err 

メモリボード#3の DIMM #3 または DIMM #4 で訂正不可能なエラ 
一が発生した。 

M #3 D #4 UC Err 

M #4 D #1 UC Err 

メモリボード#4の DIMM #1 または DIMM #2 で訂正不可能なエラ 
一が発生した。 

M #4 D #2 UC Err 

M #4 D #3 UC Err 

メモリボード#4の DIMM #3 または DIMM #4 で訂正不可能なエラ 
一が発生した。 

M #4 D #4 UC Err 

M #1 BDC ErrX 

メモリボード#1で訂正可能なエラーが多発した。 

連続運用が可能ですが、保守サー 
ビス会社に連絡してください。 

M #2 BD C ErrX 

メモリボード#2で訂正可能なエラーが多発した。 

M #3 BD C ErrX 

メモリボード#3で訂正可能なエラーが多発した。 

M #4 BD C ErrX 

メモリボード#4で訂正可能なエラーが多発した。 

M #1 BD UC ErrX 

メモリポード#1で訂正不可能なエラーが発生した。 

STATUS ランプが緑色に点滅し 
ている場合、連続運用が可能です 
が、保守サービス会社に連絡して 
ください。 

M #2 BD UC ErrX 

メモリポード#2で訂正不可能なエラーが発生した。 

M #3 BD UC ErrX 

メモリポード#3で訂正不可能なエラーが発生した。 

M #4 BD UC ErrX 

メモリボード#4で訂正不可能なエラーが発生した。 

PROC BD C ErrX 

プ□セッサボードで訂正可能なエラーが多発した。 

連続運用が可能ですが、保守サー 
ビス会社に連絡してください。 

PROC BD UC ErrX 

プ□セッサボードで訂正不可能なエラーが発生した。 

STATUS ランプが緑色に点滅し 
ている場合、連続運用が可能です 
が、保守サービス会社に連絡して 
ください。 

10 BDC ErrX 

I/O ボードで訂正可能なエラーが多発した。 

連続運用が可能ですが、保守サー 
ビス会社に連絡してください。 

10 BD UC Erri 

I/O ボードで致命的なエラーが発生した。 

保守サ_ビス会社に連絡してくだ 
さい。 

PCI S #3 C Err 

PCI ス□ット#3で訂正可能なエラーが多発した。 

連続運用が可能ですが、保守サー 
ビス会社し連絡してください。 

PCI S #4 C Err 

PCI ス□ット#4で訂正可能なエラーが多発した。 

PCI S #5 C Err 

PCI ス□ット#5で訂正可能なエラーが多発した0 

PCI S #1 Err 

PCI ス□ット#1で致命的なエラーが発生した0 

保守サービス会社に連絡してくだ 
さい。 

PCI S #2 Err 

PCI ス□ット#2で致命的なエラーが発生した0 

PCI S #3 Err 

PCI ス□ット#3で致命的なエラーが発生した0 

PCI S #4 Err 

PCI ス□ット#4で致命的なエラーが発生した0 

PCI S #5 Err 

PCI ス□ット#5で致命的なエラーが発生した。 

PCI S #6 Err 

PCI ス□ット#6で致命的なエラーが発生した。 

PCI S #7 Err 

PCI ス□ット#7で致命的なエラーが発生した。 

PCI S #8 Err 

PCI ス□ット#8で致命的なエラーが発生した。 

PCI S #9 Err 

PCI ス□ット#9で致命的なエラーが発生した。 
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• 2 行目の表示 


メッセージ 

意味 

対処方法 

Proc Missing 

プロセッサ Missing が発生した。 

保守サービス会社に連絡してくだ 

240VA Power Down 

電源オン中に POWERG 〇〇 D 信号がドロップした。 

さい。 

Power On Cnt Aim 

電源オン/オフ時、 POWERG 〇〇 D 信号の異常が発生した。 


Procl VccpAlm XX 

プロセッサ#1 VCCP 電圧異常が発生した。 


Proc2 VccpAlm XX 

プロセッサ#2 VCCP 電圧異常が発生した。 


Proc3 VccpAlm XX 

プロセッサ#3 VCCP 電圧異常が発生した。 


Proc4 VccpAlm XX 

プロセッサ#4 VCCP 電圧異常が発生した。 


BB +3.3v Aim XX 

I/O ボード +3.3V 電圧異常が発生した。 


BB +3.3vs Aim XX 

I/O ボード +3.3VS 電圧異常が発生した。 


BB +5.0v Aim XX 

I/O ボード +5.0V 電圧異常が発生した。 


BB +5.0vs Aim XX 

I/O ボード +5.0VS 電圧異常が発生した。 


BB+12v Aim XX 

I/O ボード +12V 電圧異常が発生した。 


BB-12v Aim XX 

I/O ボード -12V 電圧異常が発生した。 


VBAT Aim XX 

リチウムパッテリ電圧異常が発生した。 


BB+1.2V Aim XX 

I/O ボード +1.2V 電圧異常が発生した。 


BB+1.5V Aim XX 

I/O ボード +1.5V 電圧異常が発生した。 


BB+1.8v Aim XX 

I/O ボード +1.8V 電圧異常が発生した。 


BB VTT Aim XX 

I/O ボード+ 1.150V 電圧異常が発生した。 


VDDTNB Aim XX 

プ□セッサボード +1.500V 電圧異常が発生した。 


VCACHE1 Aim XX 

プロセッサボード VCACHE1 電圧異常が発生した。 


VCACHE2 Aim XX 

プロセッサボード VCACHE2 電圧異常が発生した。 


Proc 1 T-Trip 

プロセッサ#1 Thermal Trip が発生した。 


Proc 2 T-Trip 

プロセッサ#2 Thermal Trip が発生した。 


Proc 3 T-Trip 

プロセッサ#3 Thermal Trip が発生した。 


Proc 4 T-Trip 

プロセッサ#4 Thermal Trip が発生した。 


Processor 1 ERR 

プロセッサ#1 IERR が発生した。 


Processor 2 ERR 

プロセッサ#2 IERR が発生した。 


Processor 3 ERR 

プロセッサ#3 IERR が発生した。 


Processor 4 ERR 

プロセッサ#4 IERR が発生した。 


SB1 +2.5v Aim XX 

SAS パックプレーン#1 +2.5V 電圧異常が発生した。 


SB1 +3.3v Aim XX 

SAS パックプレーン#1 +3.3V 電圧異常が発生した。 


SB1 +5.0v Aim XX 

SAS パックプレーン#1 +5.0V 電圧異常が発生した。 


SB1 +12v Aim XX 

SAS パックプレーン#1 +12V 電圧異常が発生した。 


SB2 +2.5v Aim XX 

SAS パックプレーン#2 +2.5V 電圧異常が発生した。 


SB2 +3.3v Aim XX 

SAS パックプレーン#2 +3.3V 電圧異常が発生した。 


SB2 +5.Ov Aim XX 

SAS パックプレーン#2 +5.0V 電圧異常が発生した。 


SB 2+12 v Aim XX 

SAS パックプレーン#2 +12V 電圧異常が発生した。 


BB ROMB Aim XX 

1/〇ボ ド ROMB 電圧異常が発生した。 


Procl TempAlm XX 

プロセッサ#1温度異常が発生した。 


Proc2 TempAlm XX 

プ□セッサ#2温度異常が発生した。 


Proc3 TempAlm XX 

プ□セッサ#3温度異常が発生した。 


Proc4 TempAlm XX 

プ□セッサ#4温度異常が発生した。 


BB Temp Aim XX 

I/O ボード温度異常が発生した。 


FP Temp Aim XX 

フロントパネル温度異常が発生した。 


OS shutdown Aim 

〇 S シャットダウンアラームが発生した。 


WDT timeout 

ウォッチドッグタイマタイムアウトが発生した0 


DUMP Request! 

ダンプボタンが押下された。 


SMI timeout 

SMI タイムアウトが発生した。 
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メッセージ 

意味 

対処方法 

AC lost Aim 1 

電源ユニット# 1AC Lost が発生した。 

保守サービス会社に連絡してくだ 

AC lost Aim 2 

電源ユニット#2 AC Lost が発生した。 

さい。 

AC lost Aim 3 

電源ユニット#3 AC Lost が発生した。 


AC lost Aim 4 

電源ユニット#4 AC Lost が発生した。 


Power Unit 1 Aim 

電源ユニット#1 Failure が発生した。 


Power Unit 2 Aim 

電源ユニット#2 Failure が発生した。 


Power Unit 3 Aim 

電源ユニット#3 Failure が発生した。 


Power Unit 4 Aim 

電源ユニット#4 Failure が発生した。 


Predictive Aim 1 

電源ユニット#1 Predictive Failure が発生した。 


Predictive Aim 2 

電源ユニット#2 Predictive Failure が発生した。 


Predictive Aim 3 

電源ユニット#3 Predictive Failure が発生した。 


Predictive Aim 4 

電源ユニット#4 Predictive Failure が発生した。 


CPU Fan Alarm 

CPU FAN アラームが発生した。 


PWR Fan Alarm 

電源ユニット FAN アラームが発生した。 


Sys Fan 1 Alarm 

FAN#1 アラームが発生した。 


Sys Fan 2 Alarm 

FAN#2 アラームが発生した。 


Sys Fan 3 Alarm 

FAN#3 アラームが発生した。 


Sys Fan 4 Alarm 

FAN#4 アラームが発生した。 


Sys Fan 5 Alarm 

FAN#5 アラームが発生した。 


Sys Fan 6 Alarm 

FAN#6 アラームが発生した。 
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画面のバックグラウンドの色は「ブルー」 


画面に表示されたメッセージを記録して保守サービス会社に連絡してください。 

また、このエラーが起きると本装置は自動的にメモリダンプを実行し任意のディレクトリに 
メモリダンプのデータを保存します（「導入編」の「メモリダンプ(デバッグ情報)の設定」を参 
照)。のちほど保守サービス会社の保守員からこのデータを提供していただくよう依頼され 
る場合があります。 M 〇や DAT などのメディアにファイルをコピーしての保守員に渡せるよ 
う準備しておいてください。 

I n-0 stop エラーやシステムエラーが発生しシステムを再起動したとき、仮想メモリが不足し 
Bmm ていることを示すメッセージが表示されることがありますが、そのまま起動してください。 

^ このファイルをメディアにコピーする前に、イベントビューアを起動して、システムイベン 
トログで Save Dump のイベントログが記録され、メモリダンプが保存されたことを確認し 
てください。 

このほかにもディスクやネットワーク、プリンタなど内蔵デバイスや周辺装置にエラーが起 
きた場合にも警告メッセージが表示されます。メッセージを記録して保守サービス会社に連 
絡してください。 


サーバ管理アプリケーションからのエラーメッセージ 

ES M PRO/Server Agent A^ESM PRO / ^ 

ServerManager、MegaRAID Storage ^ 

Manager、Power Console Plus など本装 | 

置専用の管理ツールを本装置や管理 PC へ | 

インストールしておくと、何らかの障害が [ 

起きたときに管理 PC や本装置に接続して j 
いるディスプレイ装置から障害の内容を知 B 
ることができます。 J 

各種アプリケーションのインストールや運用方法についてはソフトウェア編またはオンライ 
ンドキュメントを参照してください。 

ESMPR 〇を使ったシステム構築や各種設定の詳細についてはオンラインヘルプで詳しく説 
明されています。 


Windows Server 2003 のエラーメッセージ 

Windows Server 2003の起動後に致命的なエラー （ STOP エラーやシステムエラー）が起き 
るとディスプレイ装置の画面がブルーに変わり、エラーに関する詳細なメッセージが表示さ 
れます。 


*** STOP : OxOOOOOOOA (0 x 00000074, 0 x 00000002, 0 x 00000001, 0 x 80108 E 7 A ) 

IRQL NOT LESS OR EQUAL *** Address 80108 E 7 A has base at 8010000 ntoskrnl.exe 

_ / _ 


1 ., 
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/29/27/27/S7/27/27 涊 /27/16/16/16/16/16/16/16/161 
7/017/017/017/017/017/017/017/017/017/017/017/017/017/017/017/017/01 
11111111111111111 
TS01 0010010010010006064806484806484848 
ill 

1 EEf 


pupupupupupupupupupupupupupupupupu 
ccccccccccccccccc 

骂 33 s 5 骂 235 邱 
^i^〆〆^〆 〆 
[Elm 

ptl 复 mmmi i 复复复 
,; 一回 回0 '■ 
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常負負芾常常負負負負負負負負負負負 
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本装置が思うように動作しない場合は修理に出す前に次のチェックリストの内容に従って本 
装置をチェックしてください。リストにある症状に当てはまる項目があるときは、その後の 
確認、処理に従ってください。 

それでも正常に動作しない場合は、ディスプレイ装置の画面に表示されたメッセージを記録 
してから、保守サービス会社に連絡してください。 

本装置について 

画面が出ない、ビープ音が鳴る 

n DIMM が確実に実装されていますか？ 

— DIMM がしっかりとコネクタに実装されているか確認してください。 

一 同一 BANK 内に異なった仕様の DIMM ボードが実装されていないか確認してく 
ださい。 DIMM の仕様については125ページの 「 DIMM 」 を参照してください。 
一 本装置は POWER ON から画面が表示されるまで本装置の構成によって異なり 
ますが 1-5 分程度かかる場合があります。ランプ表示異常でない場合やビープ音 
が鳴っていない場合にはしばらく待って様子をみてください。 

vA 電源が ON にならない 

n 電源が本装置に正しく供給されていますか？ 

-電源コードが本装置の電源規格に合ったコンセント（または ups ) に接続されて 
いることを確認してください。 

- 本装置に添付の電源コードを使用してください。また、電源コードの被覆が破 
れていたり、プラグ部分が折れていたりしていないことを確認してください。 
—接続したコンセントのブレーカが〇 N になっていることを確認してください。 
— UPS に接続している場合は、 UPS の電源が ON になっていること、および UPS 
から電力が出力されていることを確認してください。詳しくは UPS に添付のマ 
ニュアルを参照してください。 

また、本装置の BIOS セットアップユーティリティで UPS との電源連動機能の設 
定ができます。 

く確認するメニュー： 「 Server 」—「 AC - LINK 」> 
n POWER スイッチを押しましたか？ 

—本装置前面にある POWER スイッチを押して電源を〇 N ( POWER ランプ点灯）に 
してください。 

^ 電源が OFF にならない • SLEEP スイッチが機能しない 

□ POWER スイッチおよび SLEEP スイッチの機能を無効にしていませんか？ 

—いったん本装置を再起動して、 BIOS セットアップユーティリティを起動してく 
ださい。 

く確認するメニュー: 「 Security」—「Power Switch lnhibitj > 

□ 本装置が Secure Mode で動作していませんか？ 

— Secure Mode 中は POWER スイッチおよび SLEEP スイッチが機能しません(強 
制シャットタ'ウンも含む )。 Secure Mode を解除するにはキーボードから BIOS 
セットアップユーティリティで設定したユーザーパスワードを入力してくださ 
い0 
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POST が終わらない 


n メモリが正しく搭載されていますか？ 

—最低2枚1組の DIMM が搭載されていないと動作しません。 

n 大容量のメモリを搭載していますか？ 

-搭載しているメモリサイズによってはメモリチェックで時間がかかる場合があ 
ります。しばらくお待ちください。 

n 本装置の起動直後にキーボードやマウスを操作していませんか？ 

— 起動直後にキーボードやマウスを操作すると、 POST は誤ってキーボードコン 
卜□ーラの異常を検出し、処理を停止してしまうことがあります。そのときは 
もう一度、起動し直してください。また、再起動直後は、 BIOS の起動メッセー 
ジなどが表示されるまでキーボードやマウスを使って操作しないよう注意して 
ください。 

n 本装置で使用できるメモリ • pci デバイスを搭載していますか？ 

— NEC が指定する機器以外は動作の保証はできません。 

y ノ内蔵デバイスや外付けデバイスにアクセスできない（または正しく動作しない） 


n ケーブルは正しく接続されていますか？ 

ー インタフエースケーブルや電源ケーブル（コード)が確実に接続されていること 
を確認してください。また接続順序が正しいかどうが確認してください。 

n 電源〇 n の順番を間違っていませんか？ 

—外付けデバイスを接続している場合は、外付けデバイス、本装置の順に電源を 
〇 N にします。 


n ドライパをインストールしていますか？ 

—接続したオプションのデバイスによっては専用のデバイスドライバが必要なも 
のがあります。デバイスに添付のマニュアルを参照してドライバをインストー 
ルしてください。 

n bios の設定を間違えていませんか？ 

— PCI デバイスを接続している場合は、本装置の BIOS セットアップユーティリ 
ティで PCI デバイスの割り込みやその他の詳細な設定をしてください。 （ PCI デ 
バイスについては通常、特に設定を変更する必要はありませんが、ボードに 
よっては特別な設定が必要なものもあります。詳しくはボードに添付のマニュ 
アルを参照して正しく設定してください。） 

<確認するメニュー： 「 Advanced」—「Advanced Chipset Control」—「PCI 
DeviceJ 

- シリアルポートやパラレルポートに接続しているデバイスについては、 I / O ポー 
トアドレスや動作モードの設定が必要なものもあります。デバイスに添付のマ 
ニュアルを参照して正しく設定してください。 

く確認するメニュー： 「 Advanced 」—「 I/O Device Configuration 」〉 

"\〇 キーポードやマウスが正しく機能しない 


n ケーブルは正しく接続されていますか？ 

- 本装置背面にあるコネクタに正しく接続されていることを確認してください。 
— 本装置の電源が ON になっている間に接続すると正しく機能しません ( USB デバ 
イスを除く）。いったん本装置の電源を OFR こしてから正しく接続してくださ 
い0 


362 






n bios の設定を間違えていませんか？ 

-本装置の BIOS セットアップユーティリティでキーボードの機能を変更したり、 
マウスを無効にしたりすることができます。 BIOS セットアップユーティリティ 
で設定を確認してください。 

く確認するメニュー： 「 Advanced 」— 「1/〇 Device Configuration 」— 

「 PS /2 Mouse 」'「 Advanced 」—「 Numlock 」〉 

n ドライバをインストールしていますか？ 

- 使用している〇 s に添付のマニュアルを参照してキーボードやマウスのドライバ 
がインストールされていることを確認してください（これらは〇 S のインストー 
ルの際に標準でインストールされます）。また、〇 S によってはキーボードやマ 
ウスの設定を変更できる場合があります。使用している〇 S に添付のマニュアル 
を参照して正しく設定されているかどうか確認してください。 

□ 本装置が Secure Mode で動作していませんか？ 

— Secure Mode 中はキーボードやマウスが機能しません 。 Secure Mode を解除 
するにはキーボードから BIOS セットアップユーティリティで設定したユーザー 
パスワードを入力してください。 

^ フロッピーディスクにアクセス(読み込みまたは書き込みが)できない 

n フロッピーディスクをフロッピーディスクドライブにセットしていますか？ 

ー フロッピーディスクドライブに「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでくだ 
さい。 

n 書き込み禁止にしていませんか？ 

—フロッピーディスクのライトプ□テクトスイッチのノッチを「書き込み可」に 
セットしてください。 

□ フォーマットしていますが9 

—フォーマット済みのフロッピーディスクを使用するか、セットしたフロッピー 
ディスクをフォーマットしてください。フォーマットの方法については、〇 s に 
添付のマニュアルを参照してください。 

n bios の設定を間違えていませんか？ 

—本装置の BIOS セットアップユーティリティで USB デバイスを無効にすることが 
できます 。 （Legacy floppy は無効にしておく必要があります) BIOS セットアッ 
プユーティリティで設定を確認してください。 

く確認するメニュー： 「 Main」—「Legacy Floppy A 」 

「Advanced」 一 H /〇 Device Configurati 〇门」一 
riJSB Controller」 

「 Advanced 」 一 H /〇 Device Configuration 」 一 
「Legacy USB Support 」 

「 Security 」 一 「Floppy Write Protect 」〉 

□ 本装置が Secure Mode で動作していませんか？ 

—Secure Mode 中は、設定内容によってはフロッピーディスクドライブへの書き 
込みが禁止されている場合があります 。 Secure Mode を解除するにはキーボー 
ドから BIOS セットアップユーティリティで設定したユーザーパスワードを入力 
してください。 
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CD-ROM、_DVD-ROM にアクセスできない 


□ DVD - R 〇 M ドライブのトレーに確実にセツトしていますか？ 

—トレーには CD / DVD - R 〇 M を保持するホルタ''一があります。ホルタ''一で確実に 
保持されていることを確認してください。 


□ 本装置で使用できる CD / DVD-R 〇 M ですか？ 

一 Macintosh 専用の CD / DVD-ROM は使用できません。 

^ CD-R ディスクにアクセスできない 

n CD-R ディスクの表裏を間違えてセットしていませんか？ 

—トレイから CD-R ディスクを取り出し、 CD-R ディスクのトップレーベルを上に 
して、セットし直してください。 

n CD-R ディスクに汚れやキズがありませんか？ 

— CD-R ディスクの表面に指紋などの汚れやキズがないことを確認してください。 
汚れがある場合は、 CD-R ディスクの表面をクリーニングしてください。それで 
も読み込みができない場合は、アクセスが可能だった別の CD-R ディスクに入れ 
替えて、再度、読み込みができるかどうが確認してください。 

n CD-R ディスクがクローズされた状態になっていますか？ 

— セッションをクローズした状態にするかディスクを閉じた状態にして、再度、 
読めるか確認してください。 

n 書き込みドライブに適合した書き込みソフトおよび CD-R ディスクで CD-R ディスク 
を書き込みしましたか？ 

-書き込みドライブ、書き込みソフト、および CD-R ディスクの組み合わせが正し 
くない場合、本装置の DVD-ROM ドライ)で読めないことがあります。 

八ードディスクドライブにアクセスできない 

n 本装置で使用できるハードディスクドライブですか？ 

— 弊社が指定する機器以外は動作の保証はできません。 

n ハードディスクドライブは正しく取り付けられていますか？ 

—ハードディスクドライブのハンドルにあるレバーで確実にロックしてくださ 
し、不完全な状態では、内部のコネクタに接続されません（112ページ参照)。 

V SCSI 装置にアクセスできない 

n 本装置で使用できる scsi 装置ですか？ 

一 弊社が指定する機器以外は動作の保証はできません。 

n scsi コント□ーラ（オプション）の設定を間違えていませんか？ 

—オプションの SCSI コン ト □ーラボー ドを搭載し、 SCSI 装置を接続している場 
合は、 SCSI コン ト □ー ラボー ドが持つ BIOS セットアップ ユーティリティで 正 
しく設定してください。詳しくは SCSI コン ト □ーラボー ドに添付のマニュアル 
を参照してください。 

n scsi 装置の設定を間違えていませんか？ 

— SCSI 装置を接続している場合は、 SCSI ID や終端抵抗などの設定が必要です。 
詳しくは SCSI 装置に添付のマニュアルを参照してください。 
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言 PCI デバイスを増設後、正しく動作しなくなった （PCI ホットプラグについては360 

ページを参照） 

n ボードを正しく取り付けていますか？ 

-151ページを参照して正しく取り付け直してください。 

n ボードに割り当てた割り込み設定を間違えていませんか？ 

一 186ページを参照して正しく設定してください。 

□ BIOS セットアップユーティリティの〇 ption ROM 設定が、〇 S ブートを行うボード 
のス□ットを除き、 Disable になっていますか？ 

— BIOS セットアップユーティリティで設定を確認してください。 

<確認するメニュー： 「 Advanced」—「PCI Configuration」—「PCI Slot nj 
( n : 取り付けたボードの PCI ス□ット番号）— 

「Option ROM ScanJ > 

n ネットワークボードを増設し、ネットワークブートを行わない場合、 bios セット 
アップユーティリティの設定で増設した Slot の〇 ption R 〇 M 設定が Disable になっ 
ていますか9 

— BIOS セットアップユーティリティで設定を確認してください。 

く確認するメニュー： 「 Advanced」—「PCI Configuration」—「PCI Slot nj 
( n : 取り付けたボードの PCI ス□ット番号）— 

「Option ROM Scan 」〉 

^ USB デバイスが エラーす る 

□ 本装置前面の USB コネクタに USB 2.0 のデバイスを接続していませんか？ 

—本装置前面の USB コネクタは USB 1.1 専用です。 USB 2.0 を使用する場合は本装 
置背面の USB コネクタを使用してください。 

0S を起動できない 

n フロッピーディスクをセットしていませんか？ 

— フロッピーディスクを取り出して再起動してください。 

□ EXPRESSBUILDER をセットしていませんか？ 

- EXPRESSBUILDER を取り出して再起動してください。 

n 〇 s が破損していませんか？ 

—修復プロセスを使って修復を試してください(393ページ)。 

^正しい CD-ROM を挿入したのに以下のメッセージが表示される 


CD-ROM が挿入されていないか、誤った 
CD-ROM が挿入されています。 

正しい CD-ROM を挿入してください。 


〇 K 


n CD - R 〇 M のデータ面が汚れていたり、傷ついていたりしていませんか？ 

一 DVD - R 〇 M ドライブから CD - R 〇 M を取り出し、よごれや傷などがないことを確 
認してから、再度 CD - ROM をセットし、[〇 K ] をクリックしてください。 
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X giga ドライバの速度設定を 1 000 Mbps から100 Mbps に変更した場合、 

ESMPR 0/ 統合ビューアのデータビューアにてネットワークの詳細を参照すると、設 

定したスピードが不正表示 （1000 Mbps から100 Mbps 設定時：1000 Mbps と表示） 

される 

— giga ドライバの速度設定を変更した場合、表示が不正になりますが、 LAN ドラ 
イバの動作には影響ありません。 

③ [システムプロパティ]の[全般]タブの中でプロセッサの名称がずれて表示される 

一 本装置の動作には問題ありません。 

心 ネットワーク上で認識されない 

n ケーブルを接続していますか？ 

— 本装置背面にあるネットワークポートに確実に接続してください。また、使用 
するケーブルがネットワークインタフェースの規格に準拠したものであること 
を確認してください。 

n bios の設定を間違えていませんか？ 

— 本装置の BIOS セットアップユーティリティで内蔵の LAN コント□—ラを無効に 
することができます。 BIOS セットアップユーティリティで設定を確認してくだ 
さい。 

く確認するメニュー： 「Advanced」—「PCI Configuration」— 

「Embedded NIC 1」、 「Embedded NIC 2」〉 

n プロトコルやサービスのセットアップを済ませていますか？ 

一 本装置専用のネットワークドライバをインストールしてください。また、 TCP/ 
IP などのプロトコルのセットアップや各種サービスが確実に設定されているこ 
とを確認してください。 

n 転送速度の設定を間違えていませんか？ 

一 本装置に標準装備の内蔵 LAN コント□—ラ1は、 100Mbps/10Mbps の転送速 
度のネットワークで使用することができます。内蔵 LAN コント□ーラ2は、 

1 000Mbps/ 1 00Mbps/ 1 0Mbps の転送速度のネットワークで使用することが 
できます。この転送速度の切り替えや設定は〇 S 上から行えますが、 「Auto 
Detect」 という機能は使用せず、接続している Hub と同じ転送速度で固定に設定 
してください。また、接続している Hub とデュブレックスモードが同じである 
ことを確認してください。 

y pci ホットプラグが正しく行えない 

n bios の設定を間違えていませんか？ 

— PCI ホットプラグを行う場合は、 BIOS の SETUP ユーティリティであらかじめ設 
定を変更しておく必要があります。 

く確認するメニュー： 「Advanced」—「PCI Configuration」— 

「Hot Plug PCI Control」— 
rMinimum/Middle/Maximum*J> 

* 取り付けるボードによって設定値が異なります。詳細は181ページを参照してくださ 
い0 
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f PCI ポードの Hot Remove または、 Hot Replace において、 OS からポードのドライ 

バを停止できない 

□ Hot Remove または 、 Hot Replace する PCI ボードを他のソフトウェアが使用して 
いませんか9 

— Hot Remove または 、 Hot Replace する PCI ボードを他のソフトウェアが使用し 
ているとドライバを停止できません。該当するソフトウェアを終了させてか 
ら、 PCI ボードのドライバを停止させてください 。 Hot Replace の場合はボード 
の取り付けが終了した後に、終了させたソフトウェアを起動してください。 

乂) 管理 PC から本装置が認識できない 

□ 管理 PC には Java 2 Runtime Environment , Standard Edition 1.4.2_04 以降が適 
用されていますか？ 

— Java 2 Runtime Environment , Standard Edition 1.4.2_04 以降が必要です。 
以下の場所よりダウン□ー ドできます。 

http :// java . sun . com / j 2 se / 

□ LAN / ICMB ケーブルが正しく接続されていますか？ 

—管理用 LAN ポート/ ICMB ポートに接続しているケーブルの状態を確認してくだ 
さい。ケーブルが正しく接続されていないと本装置のセンサを正しく参照する 
ことができません。 

また、接続については、誤って本体の LAN コネクタやシリアルポートコネクタ 
に接続していないことを確認してください。 

n ip アドレスが重なっていませんか？ 

-管理用 LAN ポートの IP アドレスは出荷時、192.168 .1.1 に設定されておりま 
す。同ーネットワーク上に同一の IP アドレスがあると正常に認識されませんの 
で IP アドレスの変更を行ってください。 

□ ESMPR 〇 / ServerAgent において本装置の監視設定がされていますか？ 

— 已31\/^1^〇/36^/6「八96111:の設定を変更してください。設定方法は Windows コン 
卜 □— ルパネルの ESMPR 〇 / ServerAgent を起動し、「システム」タブの 
[ Express 5800本装圍一[監視する]チェックボックスをチェックしてください。 
(デフォルトの設定は「監視しない」に設定されています。 ） 設定変更後、自動的に 
本装置の監視が開始されます。設定変更後サーバを再起動する必要はありません 
が、本装置が参照できない場合はツリーの再構築を実施してください。 

n ファイヤーウォールやゲートウェイで接続制限されていませんか？ 

ー ファイヤーウォールなどの接続制限に引っかかっている可能性があります。 
LAN クロスケーブルにて直接クライアント PC を接続し接続問題が解決する場合 
には、2章の「リモートマネージメント機能」_「ネットワークの設定」 （271 ベー 
ジ)を参照し、ファイヤーウォールやゲートウェイなどを再確認してください。 

^ Web のリモート KVM コンソールの画面に、装置のコンソール画面が現れない 

n 本装置の解像度設定は正しいですか？ 

—本装置画面を表示する場合は、解像度1024 x 768,リフレッシュレート 75 Hz 以 
内に収まるよラに適切な画面設定を行ってください。 
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□ 〇 S が Linux の場合、テキストモードで使用していますか？ 

一 X - Windows などグラフィック画面表示を行うとモニタ/ドライバ/ビデオメモリ 
の設定により表示できない場合があります。テキストモードでの運用をお勧め 
します。 

— Linux 対応については、『8番街』： http :// nec 8. com / の 11 Linux on Exp 「 ess 5800 n 
から最新/詳細情報を取得してください。 

V Web ブラウザからリモートマネージメント機能を利用する際の□グイン名/八°スワード 

を忘れてしまった 


一 □グイン名やパスワード設定を忘れてしまったときに BMC コンフィグレーション 
ジャンパの実装位置を変更することにより、パスワードを含む各設定を工場出荷時 
の状態に戻すことができます。 


M -0 この操作を行うと、 DianaScope と本装置を接続するために必要な BMC の 

設定もクリアされます。 

DianaScope をご使用の場合には、本操作を行う前に DianaScope と接続 
するための設定を FD などに保存し、本操作後に再設定してください。 

BMC の設定は、 DianaScope Agent や EXPRESSBUILDER のシステム 
マネージメント機能で設定/保存できます。 


1. 本装置の電源を〇 FF し、電源コードをコンセントから抜く。 

2. 巳 MC コンフィグレーションジャンパ (63 ぺージ参照）に実装しているジャン 
パを以下のように変更する。 


JP2 


〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 

〇 

oQ 


出荷時のジャンパ実装位置 


JP2 


1 

〇 

〇 

〇[ 

]〇 

〇 

2 

〇 

〇 



〇 


- パスワードクリア実行時のジャンパ実装位置 


3. 電源コードを接続する。 

4. 電源を OFF のまま、30秒以上持った後、電源コードをコンセントから抜く。 

5. もラー度ジャンパ位置を出荷時の位置に戻します。各種設定が初期設定値 
に戻りますので、再度設定してください。 

メ ！ 本体装置の電源を ON するたびに下記のメッセージが MegaRAID Storage 

Manager ™( MSM ) ログに登録されることがある 


Controller ID:a Unexpected sense PD = b :25 iD , CDB =0 x 1 c , Sense =0 x 70, 0 x 00, 0 x 0 b , 
0 x 00, 0 x 00, 0 x 00, 0 x 00, 0 x 0 a , 0 x 00, 0 x 00,0 x 00, 0 x 00, 0 x 29,... 


a: LSI Logic MegaRAID(tm) SAS PCI EXPRESS(tm) ROMB のコント□—ラ番号 
通常は、 0 ですが、ディスクアレイコント □— ラ N 8103 -90 を PCI-Express のスロットに実装してい 
る枚数により変わります。 

b: LSI Logic MegaRAID(tm) SAS PCI EXPRESS(tm) ROMB の SAS の Port 番号 （ 1:Port 0-3, 2: Port 
4-7) 


—システムの運用上、問題ありません。 
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? Windows の OS をインス I ルしている場合、本体装置の電源を ON するたびに以下 

のログがイベントビユーアのアプリケーションログに登録されることがある 

アプリケーション□グ 

ソース： MR_MONITOR 

種類： 警告 

イベント ID : 113 

説明： Controller ID:a Unexpected sense PD = b :255 ， CDB =0 x 1 c ，...， 

Sense =0 x 70, 0 x 00, 0 x 06, 0 x 00, 0 x 00, 0 x 00, 0 x 00, 0 x 0 a , 0 x 00, 
0 x 00,0 x 00, 0 x 00, 0 x 29,... 

a: LSI Logic MegaRAID(tm) SAS PCI EXPRESS(tm) ROMB のコント□—ラ番号 
通常は、0ですが、ディスクアレイコント□—ラ N 8103 -90 を PCI-Express のスロットに実装してい 
る枚数により変わります。 

b: LSI Logic MegaRAID(tm) SAS PCI EXPRESS(tm) ROMB の SAS の Port 番号 （1:Port 0-3, 2: Port 
4-7) 

—システム運用上、問題ありません。 

^ 運用中に SAS デバイスに関する下記の警告メッセージが MegaRA 旧 Storage 

Manage 「 TM ( MSM ) ログに登録されることがある 

n sas デバイスに対するコマンドが異常終了したことを示します。 

—通常コマンドはリトライされますので問題ありません。 

n コンフィグレーションされていない sas ディスクをス□ットから取り外した場合、 
本ログが登録されることがあります。 

—システム運用上問題ありません。 

n 同ーディスクに対してこの警告メッセージが出続ける場合は、ディスクが正しく接 
続されているか確認してください。 

一 それでもなおメッセージが出続ける場合は、ディスク交換を契約されている保 
守サービス会社、または購入された販売店へ依頼してください。 

Controller ID:a Unexpected sense PD = b:c , CDB =0 xXX , Sense =0 xXX 

a: LSI Logic MegaRAID(tm) SAS PCI EXPRESS(tm) ROMB のコント□—ラ番号 
通常は、0ですが、ディスクアレイコント□—ラ N 8103 -90 を PCI-Express のスロットに実装してい 
る枚数により変わります。 

b: LSI Logic MegaRAID(tm) SAS PCI EXPRESS(tm) ROMB の SAS の Port 番号 （1:Port 0-3, 2: Port 
4-7) 

c: デバイスのス□ット番号 
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Windows の OS をインストールしている場合、運用中に SAS デバイスに関するログが 

イベントビューアのアプリケーションログに登録されることがある 


n sas デバイスに対するコマンドが異常終了したことを示します。 

-通常コマンドはリトライされますので問題ありません。 

n コンフィグレーションされていない sas ディスクをス□ットから取り外した場合、 
本ログが登録されることがあります。 

—システム運用上問題ありません。 

n 同ーディスクに対してこの警告メッセージが出続ける場合は、ディスクが正しく接 
続されているか確認してください。 

— それでもなおメッセージが出続ける場合は、ディスク交換を契約されている保 
守サービス会社、または購入された販売店へ依頼してください。 

アプリケーションログ 

ソース： MR.MONITOR 

種類： 警告 

イベント ID : 113 

説明： Controller ID:a Unexpected sense PD = b:c , CDB =0 xXX , 

Sense=OxXX 

a: LSI Logic MegaRAID(tm) SAS PCI EXPRESS(tm) ROMB のコントローラ番号 
通常は、0ですが、ディスクアレイコント□—ラ N 8103 -90 を PCI-Express のスロットに実装してい 
る枚数により変わります。 

b: LSI Logic MegaRAID(tm) SAS PCI EXPRESS(tm) ROMB の SAS の Port 番号 （1:Port 0-3, 2: Port 
4-7) 

c: デバイスのス□ット番号 

WebBI 0 S TM にてリビルドを実施した後、 0 S を起動すると下記の MegaRAID 

Storage Manager TM ( MSM ) □グに登録されることがある 

Controller ID:x VD is now DEGRADED VD x . 

—システム運用上問題ありません。 

巳31\/^卩〇/36〜6「1\/|31^96「への通報機能が設定されている場合、ポップアップ 
メッセージが表示されることがあります。 

Windows の 0 S をインス I ^ールしている場合、 WebBIOSI こてリビルドを実施した 

後、 OS を起動すると下記のログがイベントビユーアのアプリケーション□グに登録さ 

れることがある 

アプリケーションログ 

ソース： MR _ M 0 NIT 0 R 

種類： エラー 

イベント ID : 251 

説明： Controller ID:x VD is now DEGRADED VD x . 


ー システム運用上、問題ありません。 

ESMPR 〇/56「\^「1\/|311396「への通報機能が設定されている場合、ポップアップ 
メッセージが表示されることがあります。 










Windows Server 2003 x64 Editions につし、て 

f Windows Server 2003 x 64 Editions のインス I "ールを行うと、以下のようなイ 

ベントログが登録される場合がある_ 


ソース： 

種類： 

イベント D : 
説明： 


LoadPerf 

エラー 

3009 

サービス C :¥ WINDOWS ¥ syswow 64¥ ipsecprf.ini 
( C :¥ WINDOWS ¥ syswow 64¥ ipsecp 「 f . ini ) のパフォーマンスカウンタ 
の文字列をインストールできませんでした。エラーコードはデータセク 
シヨンの最初の DWORD です。 


-システム運用上、問題ありません。 

^ Windows Server 2003 x 64 Editions のインス I "ールを行うと、以下のようなイ 

ベントログが登録される場合がある 


ソース： 

種類： 

イベント ID 
説明： 


DC 0 M 

エラー 

10016 

コンピュータ既定権限の設定では、 CLSID {555 F 34 1 8- D 99 E -4 E 5 1- 
800 A -6 E 89 CFD 8 B 1 D 7} をもつ COM サーバーアプリケーションに対す 
る□一カルアクティブ化アクセス許可をユーザー N T 
AUTHORITY¥LOCAL SERVICE SID ( S -1-5-19) に与えることはでき 
ません。このセキュリティのアクセス許可は、コンポーネントサービス 
管理ツールを使って変更できます。 


—システム運用上、問題ありません。 

^ Windows Server 2003 x 64 Editions のインス I "ールを行うと、以下のようなイ 

ベントログが登録される場合がある 

ソース： WinMgmt 

種類： 警告 

イベント D : 5603 

説明： プロパイタ' Rsop Planning Mode Provider は WMI 名前空間 

「 oot ¥ RSOP に登録されましたが、 HostingModel プロパティが指定さ 
れませんでした。このプ□バイタ'は LocalSystem アカウントで実行さ 
れます。このアカウントには特権があり、プ□パイタ'がユーザー要求を 
正しく偽装しない場合はセキュリティ違反が起こる可能性があります。 
プ□パイタ'のセキュリティの動作を確認し、プ□パイタ'登録の 
HostingModel プ□パティを、必要な機能が実行可能な最小限の権限 
を持つアカウントに更新してください。 


システム運用上、問題ありません。 
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Windows Server 2003 x 64 Editions のインストールを行うと、以下のようなイ 


ベント□グが登録される場合がある 


ソース： WinMgmt 

種類： 警告 

イベント D : 63 

説明： プ□バイダ HiPe 「 fCooke 「_ v 1 は LocalSystem アカウントを使うため 

に WMI 名前空間 Root ¥ WMI に登録されました。このアカウントには 
特権があり、プロバイタ'がユーザー要求を正しく偽装しない場合はセ 
キュリティ違反が起こる可能性があります。 

: プロバイダ WMIProv は LocalSystem アカウントを使うために WMI 

名前空間 Root ¥ WMI に登録されました。このアカウントには特権があ 
り、プ□パイタ'がユーザー要求を正しく偽装しない場合はセキュリティ 
違反が起こる可能性があります。 



—システム運用上、問題ありません。 

Windows Server 2003 x 64 Editions のインストールを行うと、以下のようなイ 


ベントログが登録される場合がある 


ソース： Service Control Manager 

種類： エラー 

イベント ID : 7011 

説明： Dfs サービスからのトランザクション応答の待機中にタイムアウト 

(30000ミリ秒）になりました。 


—再起動後にこのイベントが登録されていない場合、問題ありません。 
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Windows Server 2003 R2 について 

f Windows Server 2003 R 2 の運用中、以下のようなイベント□グが登録される場 

合がある 

ソース： IPMIDRV 

種類： エラー 

イベント D : 1001 

説明： IPMI デバイスドライバは 、 IPMI BMC デバイスがシステムでサポートされ 
ているかどうか判断しようとしました。このドライバは、 SMBIOS の 
Type 38 レコードを検索できることで IPMI BMC を検出しようとしました 
が、レコードが見つからないか、レコードにデバイスドライバのバージョ 
ンとの互換性がありませんでした。 SMBIOS の Type 38レコードが見つ 
かっている場合は、イベントの Dump Date フィールドにこのレコードがバ 
イナリ表示されます。 

— Windows Server 2003 R 2 において提供されている「ハードウエアの管理」を 
利用している場合、上記のイベントログが登録されます。 

詳細な内容については、下記サイトにある 「Windows Server 2003 R 2 で提供 
される「八ードウエアの管理」利用の手引き」参照してください。 

[NEC 8番街：テクニカルインフォメーション] 

http :// vwwv . exp 「 ess . nec . co . jp / ca 「 e / techinfo / techinfo.html 


Windows Server 2003 について 

/ノ 以下のイベント□グが記録される 

イベント ID : 4 

ソース： E 100 B 

種類： 警告 

メ ッセージ： Adapter Intel ( R ) PRO / 100 Network Connection : Adapter Link Down 
該当装置： < 本装置のモデル名 > 

該当 LAN : 100 BASE 

— 本装置の LAN ポートにネットワークケーブルを接続していない場合に、本イべ 
ント□グが登録される場合がありますが、 LAN ドライバの動作には影響ありま 
せん。ネットワークケーブルを正しく接続すると登録されなくなります。ま 
た、 100 BASE の LAN ポートを使用しない場合は、デバイスマネージャ等から 
1〇〇 BASE の LAN を無効に設定するか、 BIOS の設定にて、 Disable に設定を変 
更することにより、登録されなくなります。 
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③ 以下のメッセージが表示され、□グインできなくなった 

— Windows Server 2003では、 Windows 製品のライセンス認証手続きを完了し 
ないまま使用していると、下記のメッセージが表示されます。[はい]を選んで 
Windows のライセンス認証の手続きを実行してください。 


Windows 製品のライセンス認証 

続行する前に Windows のライセンス認証の手続きを実行してください。 
手続きが完了するまでログオンすることはできません。 

今すぐ手続きを実行しますが？ 


はい （Y) 


いいえ (N) 


キャンセル 



Windows Server 2003の運用中、イベントビユーアに下記内容の EvntAgnt の 

警告が登録される場合がある 


イベント D : 1003 

説明： TraceFileName パラメータがレジストリにありません。 

使用した既定のトレースフアイルはです 

イベント D : 1015 

説明： TraceLevel パラメータがレジストリにありません。 

使用した既定のトレースレベルは32です。 


ー システム運用上、問題ありません。 

^ Windows のインス I "ール中、イベントビユーアのシステム□グに次のような内容の警 

告が記録される 


ベージング操作中にデバイス ¥Device¥CdRom0 上で エラー が検出されました。 


システムの運用上、問題ありません。 

^ Windows のインストール中、テキストベースのセットアップ画面で、文字化けした 

メッセージが表示され、インストールが続行できない 

n 複数のハードディスクドライブを接続したり、ディスクアレイコントローラ配下に 
複数のシステムドライブを作成してインストールを行っていませんか？ 

— 〇 s をインストールするハード ディ スクドライブ以外のハード ディ スクドライブ 
をいったん取り外した状態でインストールを行ってください。 

ー ディスクアレイコント□ーラ配下のディスクにインストールする場合は、シス 
テムドライブを複数作成せず、1つだけ作成してインストールを行ってくださ 
し、。複数のシステムドライブを作成する場合は、インストール完了後、ディス 
クアレイのコンフィグレーションユーティリティを使用して追加作成してくだ 
さい。 
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^ Windows のインス I ル中、イベントビユーアのシステムログに以下の□グが出力さ 

れる 


サーバはトランスポート ¥Device¥NetBT Tcpip」.....} にバインドできませんでした。 


トランスポートが初期アドレスのオープンを拒否したため、初期化に失敗しました。 


ネットワークの別のコンピュータが同じ名前を使用しているため、サーバーはトランスポート 
¥Device¥NetbiosSmb にバインドできませんでした。サーバーを起動できませんでした。 




-ネットワークドライバの更新時に発生します。システムの運用上、問題ありま 
せん。 

Windows のインストールを正しくできない 


n インス!-ール時の注意事項を確認していますか？ 

—15ページ（または、オンラインドキュメント）を参照してください。 

^ Windows のインス I ^ール後にデバイスマネージャで日本語1 06/109 キーポードが 

英語101/ I 02キーポードと認識される 

—デバイスマネージャでは英語101/102キーボードと認識されていますが、キー 
ボードの入力は日本語106/109キーボードの配列で行うことができます。日本 
語106/109キーボードに変更したいときは、以下の手順で変更してください。 

1. [スタートメニュー]から[設定]を選択し、[コント□ールパネル]を起動する。 

2. [管理ツール]内の[コンピュータの管理]を起動し[デバイスマネージャ]をク 
リックする。 

3. [キーボード]をクリックし、以下のプ□パティを開く。 

101/102英語キーボードまたは 、 Microsoft Natural PS /2 キーボード 

4. [ ドライバ]タブの [ ドライバの更新]をクリックし、[このデバイスの既知の 
ドライバを表示してその一覧から選択する]を選択する。 

5. 「このデバイスクラスのハードウエアをすべて表示」を選択し、日本語 PS / 
2キーボード (106/1 09キ ー) を選択して[次へ]をクリックする。 

6. ウィザードに従ってドライバを更新してコンピュータを再起動する。 

7. 以下のメッセージが表示された場合は、[はい]をクリックして操作を続行 
する。 


2d 


/A Wi 
二: 


Windows によって、このデパイスドライパがハードウ I アと互換性があることを確乾できなかったため、このデパイスをインスト 
ールしないことをお勧めします。ドライパし:ない埸合、ノトドウ I ァが正しく觔作しないことがあります。また、コンピュ 
-鄉不安定になったり、完全にもあります。このドライパのインストールを続行しますか？ 


もあります。このドラ 
はぃ ( Y ) いい，】: —| 




Windows の動作が不安定 

n システムのアップデートを行いましたか？ 

—〇 s をインストールした後にネットワークドライバをインストールすると動作が 
不安定になることがあります。51ページを参照してシステムをアップデートし 
てください。 
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障害発生時、「自動的に再起動する」の設定で、設定どおりに動作しない 


— 障害発生時に「自動的に再起動する」の設定にかかわらず、自動的に再起動する 
場合や再起動しない場合があります。再起動しない場合は、手動で再起動して 
ください。 

ブルー画面で電源 OFF ができない 

— ブルー画面で電源を〇 FF にする時は、強制電源〇 FF (強制シャットタ'ウン: 
P 〇 WER スイッチを4秒間押し続ける)を行ってください。一度押しでは電源は 
〇 FR こなりません。 

プロセッサを増設後、起動するたびにイベント□グが表示される 

— オプションのプロセッサの中 
には異なるレビジョン（ステッ 
ビング)のものが含まれている 
場合があります。異なるレビ 
ジョンのプロセッサを混在し 
て取り付けた場合 、 Windows 
ではイベントビューアのシス 
テム□グに右図のよラな□グ 
が表示されますが、動作には 
問題ありません。 



Telnet サービスがインストールされていない 


—コンピュータ名を14文字以下にして、く Telnet サービスのインス!ル手順>に 
従って Telnet サービスをインストールしてください。 

く 丁 elnet サービスの インス トー ル 手順〉 

1. スタートメニューから[ファイル名を指定して実行]をクリックする。 

2. [名前]ボックスに 「tlntsvr / service 」 と入力し、 [0 K ] をクリックする。 

3. スタートメニューから[コント□—ルパネル]-[管理ツール]-[サービス]を開 
き、サービスの一覧に Telnet サービスが登録されていることを確認する。 

* Telnet サービスのインス!-ール後は、コンピュータ名を15文字以上に設定し 
ても問題ありません。 

























言 運用中に、システムイベント□グに次のような内容のエラー、および警告が記録され 

る 


イベント ID : 

11 

ソース： 

lANSMiniport 

種類 


警告 

分類 


なし 

説明 


次のアダプタリンクは接続されていません。 
lntel ( R ) PRO /100 〇〜 

イベント ID : 

13 

ソース： 

lANSMiniport 

種類 


警告 

分類 


なし 

説明 


lntel ( R ) PRO /100 〇〜がチームで無効化されました。 

イベント ID : 

16 

ソース 


lANSMiniport 

種類: 


エラー 

儀： 


札 

説明: 


チーム#0、最後のアダプタはリンクを失いました。 

ネットワークの接続が失われました。 

イベント ID : 

22 

ソース 


lANSMiniport 

麵： 


警告 

ノ刀 1頁： 


札 

説明: 


プライマリアダプタはプローブを検出しませんでした。 


lntel ( R ) PRO /1000 
す0 


原因でチームが分割されている可能性がありま 


Teaming の設定をした場合、システム起動時に上記のイベント□グが記録され 
ますが、 LAN ドライバの動作上問題ありません。 
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EXPRESSBUILDER について 

EXPRESSBUILDER から本装置を起動できない場合は、次の点について確認してください。 

□ POST の実行中に EXPRESSBUILDER をセットし、再起動しましたか？ 

一 POST を実行中に EXPRESSBUILDER をセットし、再起動しないとエラーメッセージ 
が表示されたり、〇 S が起動したりします。 

n bios のセットアップを間違えていませんか？ 

一 本装置の BIOS セットアップユーティリティでブートデバイスの起動順序を設定する 
ことができます。 BIOS セットアップユーティリティで DVD - R 〇 M ドライブが最初に 
起動するよラ順序を変更してください。 

く確認するメニュー： 「 Boot 」> 

EXPRESSBUILDER 実行中、何らかの障害が発生すると、以下のようなメッセージが表示さ 
れます。メッセージを記録して保守サービス会社に連絡してください。 


メッセー ジ 

原因と処理方法 

本プログラムの動作対象マシンではありません。 

EXPRESSBUILDER の対象マシンではありません。対 
象マシンで実行してください。 

NvRAM へのアクセスに失敗しました。 

不揮発性メモリ ( NvRAM ) にアクセスできません。 

ハードディスクへのアクセスに失敗しました。 

ハードディスクドライブが接続されていないか、ハー 
ドディスクドライブが異常です。ハードディスクが正 
常に接続されていることを確認してください。 

マザーボード上に装置固有情報が存在しません。 
オフライン保守ユーティリティの[システム情報の 
管理]を使用してバックアップした情報をリストア 
するか、情報を書き込んでください。 

この作業は、保守員以外は行わないでください。 
オフライン保守ユーティリティを起動しますが？ 

マザーボード交換時など、 EXPRESSBUILDER が装置 
固有情報を見つけられない場合に表示されます。保守 
員はオフライン保守ユーティリティを使用して情報を 
書き込んでください。 


この他にもシームレスセットアップでディスクアレイ構築時やシステム診断を実行したとき 
に障害を検出するとエラーメッセージが表示されます。表示されたメッセージをメモし、保 
守サービス会社までご連絡ください。 

ディスクアレイに関するセットアップ中に障害を検出するとディスクアレイのセットアップ 
をスキップします。このようなメッセージが現れた場合は、ディスクアレイコント□—ラま 
たはハードディスクドライブに障害が発生している可能性があります。保守サービス会社に 
保守を依頼してください。 
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シームレスセットアップについて 

め 指定したパーティションサイズよりも小さい容量のハードディスクドライブを使用し 

てインス I -ールしようとしたときに以下のメッセージが表示された 


指定された ) r - テイシヨンサイス''は a - ドテ''イスクの確保可能な容量を超えています。 
セツトアツアは確保できる最大サイス''で)\° -テイシヨンを作成しました。 

セツトアツアを続行します。 


[ 0 K 


—異常ではありません。 < Ente 「> キーを押してインストールを続けてください。 

^ CD - ROM からファイルをコピー中または CD - ROM をチェック中に画面表示が乱れた 

- < R > キーを押してください。 < R > キーを押しても何度も表示されるときは、 
シームレスセットアップをはじめからやり直してください。それでも同じ結果 
が出たときは保守サービス会社に連絡して、 DVD - ROM ドライブの点検を依頼 
してください。 






自動インストールが中断し、セットアップ情報を入力するように求められた 

—設定したセットアップ情報に間違いがあります。メッセージに従って正しい値 
を入力してください。インストールをキャンセルする必要はありません。 
Windows ではセットアップの最後のリブートで再度、く Enter 〉 キーの入力を要 
求されることがあります。 

「コンピュータの役割」画面で[終了]が表示される 

—ここで[終了]をクリックすると、その後の設定はシームレスセットアップの既 
定値を自動的に選択して、インストールを行います。 

<既定値> 

ネットワークプロトコルの設定 


プロトコル 
サービス 
クライアント 
コンポーネント 


TCP/IP [ DHCP 指定] 

Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有の選択 

Microsoft ネットワーク用クライアント 

SNMP 


アプリケーション： ESMPRO/ServerAgent 

エクスプレス通報サービス 

Power Console Plus (ディスクアレイシステム構築時） 
MegaRAID Storage Manage 「( RAID 設定時） 

^ 「コンピュータの役割」画面で[終了]が表示されない 

-作成済みのセットアップ情報ファイルを□ー ドした場合は表示されません。 

—[終了]は、最初に[コンピュータの役割]画面に移ったときにのみ表示されま 
す。一度でも[コンピュータの役割]から先の画面に進むと[戻る]を使用して、 
[コンピュータの役割]画面に戻っても、[終了]は表示されません。 

ダ) 「八° - ティシヨンの使用方法」で「既存 A °- ティシヨンを使用する」を選択したのにディスクの全領域 

が 0 S 領域としてインス I ^ールされている 

n 流用するパーティション以外(保守領域を除く）にパーティションが存在しましたか？ 
—流用するパーティション以外にパーティションが存在しなかったとき全領域を 
確保して Windows をインス I —ルします。 
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霄 ドメインに参加するように設定したのに、ワークグループでインストールされている 

ー インストール中、ドメインの参力□に失敗した場合、ワークグループでセットアップし 
ます。コント□ールパネル—システムからドメインの参力□設定を行ってください。 

n ホスト名に 2 バイト文字を使用していませんか？ 

一 Windows Server 2003の場合、ホスト名に2パイト文字を使用するとドメイン 
の参力□に失敗します。失敗した場合は、コント□ールパネル—システムからドメ 
インの参加設定を行ってください。 

③ パーティションサイズに大きな値を指定したのに、実際に Windows を起動してみる 

と、4095 MB でシステムパーティションが作成されている 

n r)\°- ティションサイス''」で実領域以上の値を設定していませんか？ 

-全領域(保守領域を除く）を1パーティションで作成したい場合は「全領域」を設定 
するようにしてください。 

^ 2 GB 以上のパーティションに NTFS でインストールしたのにクラスタサイズが512バ 

イトでインストールされる 

— シームレスセットアップの仕様です。512バイト以外のクラスタサイズでイン 
ストールしたい場合は、マニュアルセットアップをしてください。 

メリ ディスプレイの解像度として指定したものと違う解像度で Windows が起動した 

—ディスプレイの解像度は、指定された設定が使用できなかった場合、それに近 
い設定かまたはドライバのデフォルト値が使用されます。 

^ 間違ったプ□ダク ND/CD キーを入力してしまった 

一 間違ったプ□夕'クト ID / CD キーを入力しても、自動インストールは開始します。し 
かし、自動インストール中にストップ、再入力を促されます。また、この場合、自 
動インストール中の GUI セットアップ終了のリブート時に入力要求が発生します。 
これら2回の入力を行えば、 Windows のセットアップには問題はありません。 

^ ネットワークアダプタの詳細設定ができない 

—シームレスセットアップでは、ネットワークアダプタの詳細設定は行えませ 
ん。 Windows の起動後、コント□ールパネルから設定してください。 

メ シームレスセットアップで設定しなかったネットワークアダプタの設定が行われて 

Windows が起動した 

— Windows は認識したネットワークアダプタは既定値に設定してインストールし 
ます。設定の変更は、 Windows の起動後、コント□ールパネルから行えます。 
また、シームレスセットアップで設定したが、実際に接続されていなかった場 
合、アダプタのセットアップは行われませんが、プロトコルのインストールだ 
けは行われます。 

力 複数枚ネットワークアダプタを装着し、アダプタごとに違うプロトコルを設定したの 

に、どのアダプタもすベてのプロトコルが設定されている 

一 仕様です。各アダプタにはインストールされたプロトコルすべてが使用できる 
ように設定されます。シームレスセツトアップで設定できないものは、すべて 
既定値になります。 
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言 複数枚ネットワークアダプタを設定したとき、 TCP / IP プロトコルの詳細設定がすべ 

て DHCP を使用するになっている 

一 複数枚のネットワークアダプタを設定したときに、プロトコルの詳細設定がす 
ベて既定値になることがあります。コント□ールパネルから詳細設定を行って 
ください。 

^ ネットワークアダプタを複数枚接続していないのにプロトコルの詳細設定がすべてデ 

フオルト設定になつている(例： TCP / IP の場合 IP アドレス設定したのに DHCP 設定に 

なっているなど） 

n 複数のプ□トコルを設定していませんか？ 

-この場合、複数のネットワークアダプタを接続したときと同じ状態になるた 
め、プロトコルの詳細設定がデフォルト設定になってしまいます。〇 s 起動後に 
コント□ールパネルから詳細設定を行ってください。 

X シームレスセットアップ中、 「0 S 差分モジュールのコピー」もしくは 「0 S CD - ROM の 

挿入」時に以下のメッセージが表示され、セツトアップが中断する 


Bad Command or filename 
Insufficient disk space 


—以下の手順に従って SCSI コントローラの BIOS の設定を確認してください。本 
書に記載されていない SCSI コントローラの手順については、 SCSI コント 
口ーラの説明書を参照し Hrit 13 Extensions 」 の設定を確認してください。 

く AIC -7892 の場合〉 

1. POST 中に AIC -7892 が表示されたら < Ct 「 l >+< A > キーを押す。 

* POST 中に < Ct 「 l > キーと他のキーとを同時に押した後、まれにキー操作が不正となり 
ます。その場合、もう一度 < Ct 「 l > キーを押すと復旧します。 

2. rConfigure/View Host Adapter Settings 」 を選択する。 

3. 「Advanced Configuration Options 」 でく Enter 〉 キーを押す 0 

4. 「BIOS Support for Inti 3 Extensions 」 を 「 Enabled 」 に変更する 0 

5. BIOS のメニューを終了し、システムを再起動する。 

6. シームレスセットアップを実行する。 

@ シームレスセットアップ中、「パーティションの作成」時にセットアップが中断する 

n 〇 s をインス I -ールするハードディスクドライブ以外のハードディスクドライブを 
接続していませんか？ 

—〇 s をインストールするハード ディ スクドライブ以外のハード ディ スクドライブ 
を取り外し、シームレスセットアップを行ってください。 

@ シームレス セットアップを使用できない 

— Microsoft Windows Server 2003 x 64 Editions では、シームレスセツトアツ 
プを使用できません。再セットアップする場合は 、 「Microsoft Windows 
Server 2003, Standard x 64 Edition/Microsoft Windows Server 2003, 
Enterprise x 64 Edition インストレーションサプリメントガイド」を参照し、「マ 
ニュアルセットアップ」を使用してください。 
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マスターコントロールメニューについて 

V オンラインドキュメントが読めない 

□ Adobe Reader が正しくインス I ルされていますか？ 

ー オンラインドキュメントの文書の一部は、 PDF ファイル形式で提供されていま 
す。あらかじめ Adobe Reader をインストールしておいてください。 

□ 使用している OS は 、 Windows XPSP 2 ですか？ 

- SP 2 にてオンラインドキュメントを表示しようとすると、ブラウザ上に以下の 
よラな情報ノ X —が表示されることがあります。 

「セキュリティ保護のため、コンピュータにアクセスできるアクティブコンテン 
ツは表示されないよう 、 Internet Explorer で制限されています。オプションを 
表示するには、ここをクリックしてください...」 

この場合、以下の手順にてドキュメントを表示させてください。 

1. 情報バーをクリックする。 

ショートカットメニューが現れます。 

2. ショートカットメニューから、「ブロックされているコンテンツを許可」を 
選択する。 

「セキュリティの警告」ダイア□グボックスが表示されます。 

3. ダイア□グボックスにて「はい」を選択。 

□ * マスターコント□ールメニューが表示されない 

□ ご使用のシステムは 、 Windows NT 4.0以降または Windows 95以降ですか？ 

一 本プログラムは 、 Windows NT 4.0 /Windows 95より前のパージョンでは動 
作しません。 

n < Shift > キーを押していませんか？ 

—く Shift 〉 キーを押しながら CD - R 〇 M をセットすると、 Autorun 機能がキャンセ 
ルされます。 

n システムの状態は問題ありませんか？ 

— システムのレジストリ設定や CD - R 〇 M をセットするタイミングによってはメ 
ニューが起動しない場合があります。そのよラな場合は、 CD - ROM の 
¥ MC ¥1 ST . EXE を エクスプローラ 等から実行してください。 

V メニューが英語で表示される 

n ご使用の環境は正しいですか？ 

—オペレーティングシステムが英語バージョンの場合、メニューは英語で表示さ 
れます。日本語メニューを起動させたい場合は、日本語バージョンのオペレー 
ティングシステムにて動作させてください。 

メニュー項目がグレイ表示される 

n ご使用の環境は正しいですか？ 

— Administrator 権限のないユーザーで□グインした場合や、本装置以外の装置上 
で実行した場合など、ご使用の環境がソフトウェアのインス I ^ール環境に合致 
しないとき、メニュー項目がグレイ表示されます。適切な装置、ユーザーにて 
□グイン後、再度実行してください。 
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ExpressPicnic について 

言》 セットアップ簡紙殷^で ExpressPicnic ウインドウのビットマップが正しく表示されない 

( Trekking コマンド使用 B 寺). 




—ディスプレイの設定の色数が256色未満の場合はビットマップが正しく表示さ 
れていませんが、セットアップ情報は正しく表示できます。 

Point To Point トンネリングプロトコルの設定ができない 


—現在サボートしていません。インストール後、コントロールパネルから設定を 
行ってください。この場合、リブートは必要ありません。 

ネットワークアダプタの詳細設定ができない 

— ExpressPicnic では、ネットワークアダプタの詳細設定は行えません。 
Windows の起動後、コント□—ルパネルから設定してください。 

? Windows Server 2003 x 64 Editions や Windows Server 2003の情報を採取 

でぎない 

—ExpressPicnic の仕様です。「稼動機からの情報採取」で採取できる情報は、 
Windows 2000で動作している装置の情報のみです。 


ディスクアレイについて 

ディスクアレイを構成している本装置がうまく動作しない時や、 ユーティ リティが正しく機 
能しないときは次の点について確認してください。また、該当する項目があったときは、処 
理方法に従った操作をしてください。 




OS をインス I ^ールできない 


n ディスクアレイコントローラのコンフィグレーシヨンを行いましたか？ 

— MegaRAID Configuration Utility または、 WebBIOS を使って正しくコンフィグ 
レーシヨンしてください。 

0 S を起動できない 

n ディスクアレイコントローラの bios 設定が変更されていませんか？ 

— MegaRAID Configuration Utility を使って正しく設定してください。 

n pos 丁で、ディスクアレイコントローラを認識していますか？ 

-ディスクアレイコント□ーラが正しく接続されていることを認識してから電源 
を〇 N にしてください。 

一 正しく接続していても認識されない場合は、ディスクアレイコント□ーラの故 
障が考えられます。契約されている保守サービス会社または購入された販売店 
へ連絡してください。 
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リビルドができない 

□リビルドする八ードディスクドライブの容量が少なくありませんか？ 

- 故障したハードディスクドライブと同じ容量のディスクを使用してください。 

n RAID 構成が、 RAIDO ではありませんか？ 

- RAIDO には冗長性がないため、リビルドはできません。 FAIL になったハード 
ディスクドライブを交換して、再度コンフィグレーション情報を作成し、イニ 
シャライズを行ってからバックアップデータを使用して復旧してください。 

オートリビルドができない 

n ハードディスクドライブを交換(ホットスワップ)するときに十分な時間を空けまし 
たか 1 ? 

- オートリビルドを機能させるためには、ハードディスクドライブを取り出して 
から取り付けるまでの間に60秒以上の時間を空けてください。 

n 設定を間違えていませんか？ 

一 MegaRAID Configuration Utility を使って、オートリビルドの設定を確認して 
ください 0 TOP メニュ—— ►「 Objects 」—「 Adapter」—「Auto Rebuild 」 

八ードディスクドライブが Fail になった 

一 契約されている保守サービス会社または購入された販売店へ連絡してくださ 
い0 

整合性チェックが実行できない 

□ バーチャルディスクが 「 Degraded 」 になっていませんか？ 

- 故障しているハードディスクドライブを交換し、リビルドを実施してくださ 
い0 

□ バーチャルディスクの RAID レベルが RAID 0 ではありませんか？ 

一 RAID 0 は冗長性がないため整合性チェックができません。 







オンボード RAID(MegaRAIID ROMB 用)バッテリについて 

1. 定期的にバッテリの放充電を行うため(初期設定は 30 日毎）、次のメッセージが警告としてイ 
ベント□グ ( アプリケーション)に出力される場合がありますが運用上の問題はありません。 

• MegaRAID Storage Manage 「 TM (MSM) ログ 
Controller ID:x Battery is discharging. 

• アプリケーションログ 

ソース MR_M0NIT0R 

種類 警告 

イベント ID 148 

説明 Controller ID:x Battery is discharging. 


MegaRAID Storage Manage 「 TM (MSM ) ログ 

Controller ID:x BBU disables; changing WB logical drives to WT. 

フ 7 プリラ■ーシヨン□ビブ (Application event log) 


ソース 


MR MONITOR 


種類 警告 

イベント ID 195 

説明 Controller ID:x BBU disables; changing WB logical drives to WT. 


2. バツテリを交換した後および装置導入時は、充電ならびに、放充電が行われます。次の 
メツセージが警告としてイベントログ(アプリケーシヨン)に出力される場合がありますが 
運用上の問題はありません。 

■ MegaRAID Storage Manage 「 TM (MSM) ログ 

Controller ID:x Battery requires reconditioning; please initiate a LEARN cycle. 

• フ 7 プ 1 J ラ■ーシヨン□づブ (Application event log) 

ソース MR_M0NIT0R 

種類 警告 

イベント ID 253 

説明 Controller ID:x Battery requires reconditioning - please initiate a 

LEARN cycle. 
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3. 定期的にバッテリの放充電を行うため(初期設定は 30 日毎）、このサイクルを実施してい 
る期間、 POST 中に次のメッセージが出力される場合がありますが運用上の問題はあり 
ません。 


Your battery is bad or missing , and you have VDs configured tor write-back mode . 
Because the battery is not usable , these VDs will actually run in write-through 
mode until the battery is replaced . 

The following VDs are affected : xx , xx , xx , xx , xx,xx 

4. バッテリを交換した後は、充電ならびに、放充電が行われます。このサイクルを実施し 
ている期間、 POST 中に次のメッセージが出力される場合がありますが運用上の問題は 
ありません。 

Your battery is bad or missing , and you have VDs configured for write-back mode . 
Because the battery is not usable , these VDs will actually run in write-through 
mode until the battery is replaced . 

The following VDs are affected : xx , xx , xx , xx , xx,xx 

5. POST 中に以下のメッセージが表示される。 

The battery hardware is missing or malfunctioning，or the battery is unplugged . If 
you continue to boot the system , the battery-backed cache will not function . 
Please contact technical support for assistance . 

Press " D " to disable this warning (if your controller does not have abattery ). 

オンボード RAD(MegaRAD R 〇 MB ) のバッテリの故障が考えられます。契約されてい 
る保守サービス会社、または購入された販売店へ連絡してください。 

6. オンボード RAID ( MegaRADR 〇 MB ) のバッテリが認識されない、または POST にて以下 
のメッセージが表示される。 

Your battery is bad or missing , and you have VDs configured for write-back mode . 
Because the battery is not usable , these VDs will actually run in write-through 
mode until the battery is replaced . 

The following VDs are affected : xx 
Press any key to continue . 


n バッテリの充電率が低い可能性があります。 

-バッテリを充電するために数時間システムを通電した後、再度 POST メッセー 
ジを確認してください。 

WebBIOS を使用してバッテリステータス画面で確認することができます。 
上記の処置を実施しても認識されない場合は、バッテリの故障または寿命の可 
能性があります。バッテリの製品寿命は約2年です。契約されている保守サービ 
ス会社、または購入された販売店へ連絡してください。 
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ESMPRO について 


ESMPRO/ServerAgent(Windows 版）について 

— 添付の 「 EXPRESSBUILDERJCD - R 〇 M 内のオンラインドキュメント 「 ESMPRO / 
ServerAgent ( Windows 版)インストレーシヨンガイド」でトラブルの回避方法やそ 
の他の補足説明が記載されています。参照してください。 

ESMPRO/ServerManager について 

— 添付の 「 EXPRESSBUILDERJCD - R 〇 M 内のオンラインドキュメント 「 ESMPRO / 
36〜6_3阳96「インストレーシヨンガイド」でトラブルの回避方法やその他の補足 
説明が記載されています。参照してください。 
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障害情報の採取 


万一障害が起きた場合、次の方法でさまざまな障害発生時の情報を採取することができま 
す0 


M-O • 以降で説明する障害情報の採取については、保守サービス会社の保守員から情報採取の 
mm 依頼があつたときのみ採取してください。 


• 障害発生後に再起動されたとき、仮想メモリが不足していることを示すメッセージが表 
示されることがありますが、そのままシステムを起動してください。途中でリセット 
し、もう一度起動すると、障害情報が正しく採取できません。 


イベントログの採取 

本装置に起きたさまざまな事象（イベント）のログを採取します。 

謂_〇 STOP エラーやシステムエラー、スI-ールが起きている場合はいったん再起動してから作 
業を始めます。 


PI ： オプションのプロセッサの中には異 

| t ント | なるレビジョン（ステッピング）のも 

のが含まれている場合があります。 
異なるレビジョンのプロセッサを混 
在して取り付けた場合 、 Windows 
ではイベン ト ビューアのシステム ロ 
グに以下のようなログが表示されま 
すが、動作には問題ありません。 



1. コントロールパネルから[管理ツール]—[イベントビューア]をクリックする。 

2 . 採取するログの種類を選択する。 

[アプリケーションログ]には起動していたアプリケーションに関連するイベントが記録されてい 
ます。[セキュリティログ]にはセキュリティに関連するイベントが記録されています。[システ 
ム□ク '] には Windows のシステム構成要素で発生したイベントが記録されています。 
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3. [操作]メニューの[ログファイルの名前を 
付けて保存]コマンドをクリックする。 



tm ⑻表示 1 ^ §J B H0 iS^g] 


u ソノア q ル 

— ンョン 

| 的ファイル 0D 名前を付けて保存込)... 


L ■ぃ务 TTTtm 

^すべてのイベントを消去 (Q) 


關 

名前 0D 変更 (M) 


_ 

最新の情報に更新 (E) 


_ 

一覧の: L ウスポ -h4) 


_ 

プロパティ (R) 

_ 

_ 

ヘルプ (Ji) 


匚 





4. [ファイル名]ボックスに保存するアーカイブログファイルの名前を入力する。 

5. [ファイルの種類]リストボックスで保存するログファイルの形式を選択し、[〇 K ] をクリックす 

詳細については Windows のオンラインヘルプを参照してください。 

構成情報の採取 

本装置の八ードウエア構成や内部設定情報などを採取します。 

情報の採取には「診断プログラム」を使用します。 



運 

用 

\k 

守 

編 


I M-0 STOP エラーやシステムエラー、ス I -ールが起きている場合はいったん再起動してから作 
業を始めます。 


1. スタートメニューの[設定]をポイントし、[コントロールパネル]をクリックする。 

[コントロー ルパネル]ダイア ロ グボックスが表示されます。 

2. [管理ツール]アイコンをダブルクリックし、[コンピュータの管理]アイコンをダブルクリックす 
る。 

[コンピュータの管理]ダイアログボックスが表示されます。 

3. [システムツール]—[システム情報]をクリツクする。 
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4. [操作]メニューの[システム情報ファイル 
として保存]コマンドをクリックする。 


m 

ンピュ-⑽音理 

mvs 表示⑽ツール① 

J ® 



すべてのタスゥ也） ► 


印刷 ( B ) 

最新®情報[こ更新 ( E ) 
-覧®エクスポ-卜。 


ヘルプ ( H ) 


丨」システ 
b 八-ド 
□コンポ 
D ソフト「 
031 nterr 


+ L_J Internet Explorer 5 
申■题パフォ-マンスロヴと菅告 


5. [ファイル名]ボックスに保存するファイルの名前を入力する。 

6. [保存]をクリックする。 


ワトソン博士の診断情報の採取 

ワトソン博士を使って、アプリケーションエラーに関連する診断情報を採取します。 

診断情報の保存先は任意で設定できます。詳しくは「導入編」の「ワトソン博士の設定」を参照 
してください。 


メモリダンプの採取 

障害が起きたときのメモリの内容をダンプし、採取します。ダンプを DAT に保存した場合 
は、ラベルに 「 NTBackup 」 で保存したか 「 ARCServe 」 で保存したかを記載しておいてくださ 
い。診断情報の保存先は任意で設定できます。詳しくは「メモリダンプ(デバッグ情報)の設 
定」を参照してください。 

vi-O • 保守サービス会社の保守員と相談した上で採取してください。正常に動作しているとき 
に操作するとシステムの運用に支障をきたすおそれがあります。 

• 障害の発生後に再起動したときに仮想メモリが不足していることを示すメッセージが表 
示される場合がありますが、そのまま起動してください。途中でリセットして起動し直 
すと、データを正しくダンプできない場合があります。 
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採取のための準備 

DUMP スイッチを押してダンプを実行した後に本装置をリセットできなくなる場合がありま 
す。この場合、強制シャットダウン (296 ページ参照)で本装置を強制的にリセットしなけれ 
ばならなくなりますが、 BIOS セットアップユーティリティ 「 SETUP 」 の 「 Security 」 メニュー 
の 「Power Switch Inhibit 」 を 「 Enabled 」 に設定しておくと、 POWER スイッチの機能が無効 
になるため、強制シャットタ'ウンができなくなります。 

万一の場合、強制シャットタ'ウンで本装置をリセットできるように次の手順に従って本装置 
の設定を変更しておいてください。 

1. 本装置の電源を〇 N にして、 BIOS セットアップユーティリティ 「SETUP」 を起動する （166 ページ 
参照)。 

2. 「Security」 メニューの 「Power Switch Inhibit」 を 「Disabled」 に設定する。 

3. 設定内容を保存して、 SETUP を終了する。 


メモリダンプの採取 

障害が発生し、メモリダンプを採取したいときに DUMP ス 
イッチを押してください。スイッチを押すときには金属製の 
ピン(太めのゼムクリップを引き伸ばして代用可)をスイッチ 
穴に差し込んでスイッチを押します。 

スイッチを押すと、メモリダンプは設定されている保存先に 
保存されます（プロセッサがストールした場合などではメモ 
リタ'ンプを採取できない場合があります）。 


11-0 つま楊枝やプラスチックなど折れやすいも 

のを使用しないでください。また、ピンの 
長さが 25mm 以上のものを使ってくださ 
し、0 



〇〇〇〇 



DUMP スイツチ 
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I PM 晴報のバックアップ 

IPMI 情報を採取します。情報を採取するためには、 ESMPR 〇 /ServerAgent がインストール 
されていなければなりません。 


1. スタートメニューから[プログラム]— 
[ESMPRO ServerAgent]—[ESRAS ユー 
ティリティ]を選ぶ'。 

[ESRAS ユーティリティ]ウィンドウが表 
示されます。 


2. ツリービューより[最新情報]を選択し 
て、口ーカルコンピュータの情報を取得 
する。 


データが表示されれば取得ができたこと 
になります。 


ファイル®表示祕 


ESRAS ユーテイ IJ テイ 


-! Q NEC-SERVER 

白… Q Intelligent Platform Management Iht( 
□ 最新情報^) 




U ) ルッガッア齡 (5 
Q Network 


3. [ファイル]メニユーから[現在の IPMI 情報 
をバックアップする]をクリックする。 


f:)ESR AS ユーティリティ 


— ^ .1 i\ 


1現在の iPMr® 報5ル w ッフ T る©...) 


' ハ、りァッ : n? ィ ルの表示中止 (s) 

: nt Inte 

アフ^7-シ A の絡了⑻ 


… ij ルツ订•クフ1吾報 

1 ■■… "5 Network 



4. バックアップ対象のコンピュータ名を確 
認する。 

5. 退避するバックアップファイル名と保存 
する場所を指定して[バックアップ]をク 
リックする。 


iPMm 報ハ w ッフ * 


逞択したサー） X の iPMr 障 
コン！;*: Hi 名 q ) I 


ハ''ッりアゥっ勹イ儿么 f F 卜 


参照欲.1 


ーサーノ〖の棟種名、睹筈発生内容等を入力してください。 


I， 

- { 0 L 


j 


z\ 


閉じる (u J 
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システムの修復 


〇 S を動作させるために必要なファイルが破損した場合は、「修復プロセス」を使ってシステ 
ムを修復してください。 

91-0 • システムの修復後、51ページの「システムのアップデート」を参照して必ずシステムを 

匾^ アップデートしてください。また、 Windows の場合は、システムのアップデートに加 

え、各種ドライバをアップデートしてください。詳しくはオンラインドキュメント「イ 
ンストレーシヨンサプリメントガイド」の「ドライバのインストールと詳細設定」を参照 
してください。 

• ハードディスクドライブが認識できない場合は、システムの修復はできません。 


修復手順 -Windows Server 2003 x64 Editions 、 
Windows Server 2003- 

何らかの原因でシステムを移動できなくなった場合は、回復コンソールを使用してシステム 
の修復を行います。ただし、この方法は詳しい知識のあるユーザーや管理者以外にはお勧め 
できません。詳細については、オンラインヘルプを参照してください。 
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オフライン保守ユーティ U ティ 

オフライン保守ユーティリティは、本製品の予防保守、障害解析を行うためのユーティリティです。 
ESMPR 〇が起動できないような障害が本製品に起きた場合は、オフライン保守ユーティリティを使って障 
害原因の確認ができます。 

M -0 • オフライン保守ユーティリティは通常、保守員が使用するプ□グラムです。オフライン 

保守ユーティリティを起動すると、メニューにヘルプ(機能や操作方法を示す説明)があ 
りますが、無理な操作をせずにオフライン保守ユーティリティの操作を熟知している保 
守サービス会社に連絡して、保守員の指示に従って操作してください。 

參オフライン保守ユーティリティが起動すると、クライアントから本製品へアクセスでき 
なくなります。 


オフライン保守ユーテイリテイの起動方法 


オフライン保守ユーティリティは次の方法で起動することができます。 

• EXPRESSBUILDER からの起動 

「 EXPRESSBUILDER トップメニュー」から「ツール」一「オフライン保守ユーティリティ」 
の順に選択すると、 CD - R 〇 M よりオフライン保守ユーティリティが起動します。 

• フロッピーディスクからの起動 

「 EXPRESSBUILDER トップメニュー」の「ツール」一「サボートディスクの作成」で作成し 
た「オフライン保守ユーティリティ起動 FD 」 をセットして起動すると、オフライン保守 
ユーティリティが起動します。 

• 手動起動 ( F 4 キー） 

オフライン保守ユーティリティをインストール後、 POST 画面で < F 4> キーを押すと、 
ディスクよりオフライン保守ユーティリティが起動します。 
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オフライン保守ユーテイリテイの機能 


オフライン保守ユーティリティを起動すると、以下の機能を実行できます(起動方法により、 
実行できる機能は異なります）。 

• IPMI 情報の表示 

IPMI(Intelligent Platform Management Interface ) におけるシステムイベントログ 
( SEL )、 センサ装置情報 ( SDR )、 保守交換部品情報 ( FRU ) の表示やバックアップをしま 
す。 

本機能により、本製品で起こった障害や各種イベントを調査し、交換部品を特定するこ 
とができます。 

• BIOS セットアップ情報の表示 

BIOS の現在の設定値をテキストファイルへ出力します。 

• システム情報の表示 

プロセッサ ( CPU ) や BIOS などに関する情報を表示したり、テキストファイルへ出力した 
りします。 

• システム情報の管理 

お客様の本装置固有の情報や設定のノ\ックアップ(退避)をします。バックアップをして 
おかないと、ボードの修理や交換の際に本装置固有の情報や設定を復旧できなくなりま 
す。 

■ I ： システム情報のバックアップの方法については、 51 ぺージで説明しています。なお、リ 

rE > T ] ストア(復旧）は操作を熟知した保守員以外は行わないでください。 


• 各種ユーティリティの起動 

EXPRESSBUILDER から保守用パーティションにインストールされた以下のユーティリ 
ティを起動することができます。 

—システムマネージメント機能 
—システム診断 
-保守用パーティションの更新 

• 筐体識別 

本装置のランプ、ブザー等で、本装置を識別できるようにします。ラックに複数台の装 
置が設置された局面で本装置を識別するときなどに便利です。 
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移動と保管 

本装置を移動 • 保管するときは次の手順に従ってください。 



△注意 



本装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷 
やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、 iii ペー 
ジ以降の説明をご覧ください。 

• 三人以下で持ち上げない 

參指定以外の場所に設置しない 

• プラグを差し込んだままインタフェースケーブルの取り付けや取り外しをしない 

0 


vi-O • フロアのレイアウト変更など大掛かりな作業の場合はお買い上げの販売店または保守 
サービス会社に連絡してください。 

• ハードディスクドライブに保存されている大切なデータはバックアップをとっておいて 
ください。 

• ハードディスクドライブを内蔵している場合は八ードディスクドライブに衝撃を与えな 
いように注意して本装置を移動させてください。 

• 再度、運用する際、内蔵機器や本装置を正しく動作させるためにも室温を保てる場所に 
保管することをお勧めします。 

本装置を保管する場合は、保管環境条件(温度： -10°C 〜 55°C、 湿度： 20%〜80%) 
を守って保管してください(ただし、結露しないこと）。 


1. フロッピーディスク、 CD-ROM をセットしている場合は本装置から取り出す。 

2. 本装置の電源を OFF (POWER ランプ消灯）にする。 

3. 本装置の電源コードをコンセントから抜く。 

4. 本装置に接続しているケーブルをすべて取り外す。 

5. 4 人以上で本装置の底面を持って運ぶ。 



本装置前面のフロントドアを持って、持ち上げないでください。フロントドアが外れて落下し、 
本装置を破損してしまいます。 

6. 本装置に傷がついたり、衝撃や振動を受けたりしないようしっかりと梱包する。 

W-OIM 

輸送後や保管後、本装置を再び運用する場合は、運用前にシステム時計の確認•調整をしてく 
ださい。システム時計を調整しても時間の経過と共に著しい遅れや進みが生じる場合は、お買 
い求めの販売店、または保守サービス会社に保守を依頼してください。本装置、および、内蔵 
型のオプション機器は、寒い場所から暖かい場所に急に持ち込むと結露が発生し、そのまま使 
用すると誤動作や故障の原因となります。本装置の移動後や保管後、再び運用する場合は、使 
用環境に十分なじませてからお使いください。 
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ユーザーサポート 

アフターサービスを お受けになる前に、保証および サービスの 内容について確認してください。 


装置の保証に*3いて 


本装置には『保証書』が添付されています。『保証書』は販売店で所定事項を記入してお渡しし 
ますので、記載内容を確認のラえ、大切に保管してください。保証期間中に故障が発生した 
場合は、『保証書』の記載内容にもとづき無償修理いたします。詳しくは『保証書』およびこの 
後の「保守サービスについて」をご覧ください。 

保証期間後の修理についてはお買い求めの販売店、最寄りの NEC または保守サービス会社に 
連絡してください。 

詞》〇 • NEC 製以外(サードパーティ）の製品または NEC が認定していない装置やインタフエー 
emm スケーブルを使用したために起きた本装置の故障については、その責任を負いかねます 

のでご了承ください。 

• 本装置に、製品の形式、 SERIAL No. (号機番号)、定格、製造業者名、製造国が明記さ 
れた銘板が貼ってあります。販売店にお問い合わせする際にこの内容をお伝えくださ 
し、。また銘板の号機番号と保証書の保証番号が一致していませんと、本装置が保証期間 
内に故障した場合でも、保証を受けられないことがありますのでご確認ください。万一 
違う場合は、，販売店にご連絡ください。 
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バッテリの保証について 


本装置には、内蔵の時計用とオンボード RAID 用2種類のバッテリが内蔵されています。 

-内蔵の時計用のバッテリ 

本バッテリの保証期間は5年です。時計が停止したり、遅れるようになった場合は、保守 
サービス会社に連絡してください。 

-オンボード RAID 用バッテリ 

本バッテリの寿命は、使用環境および運用条件によって異なりますが、おおむね2年もし 
くは、充電回数が約500回です。バッテリは有償定期交換部品となっております。バッ 
テリに表示されている日付より2年を経過した場合には、販売店または保守サービス会社 
に連絡してください。有償にて交換いたします。 


修理に出される前に 


「故障かな？」と思ったら、以下の手順を行ってください。 

① 電源コードおよび他の装置と接続しているケーブルが正しく接続されていることを確認 
します。 

② 「障害時の対処 (351 ページ)」を参照してください。該当する症状があれば記載されてい 
る処理を行ってください。 

③ 本装置を操作するために必要となるソフトウェアが正しくインストールされていること 
を確認します。 

④ 市販のウィルス検出プログラムなどで本装置をチェックしてみてください。 

以上の処理を行ってもなお異常があるときは、無理な操作をせず、お買い求めの販売店、最 
寄りの NEC または保守サービス会社にご連絡ください。その際に本装置のランプの表示や 
ディスプレイ装置のアラーム表示もご確認ください。故障時のランプやディスプレイによる 
アラーム表示は修理の際の有用な情報となることがあります。保守サービス会社の連絡先に 
ついては、付録 B 「 保守サービス会社網一覧」をご覧ください。 

なお、保証期間中の修理は必ず保証書を添えてお申し込みください。 

I n -〇 本装置は日本国内仕様のため、 nec の海外拠点で修理することはできません。ご了承くだ 
BE さい0 
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修理に出される時は 


修理に出される時は次のものを用意してください。 
n 保証書 

n ディスプレイ装置に表示されたメッセージのメモ 
n 障害情報* 

n 本装置 • 周辺装置の記録 

* 388ページに記載している情報などが含まれます。障害情報は保守サービス会社 
から指示があったときのみ用意してください。 


保守用部品について 


本装置の保守用部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。 


保守サービスについて 


保守 サービスは NEC の保守 サービス 会社、および NEC が 認定した保守 サービス 会社に よって 
のみ実施されますので、純正部品の使用はもちろんのこと、技術力においてもご安心の上、 
ご都合に合わせてご利用いただけます。 

なお、お客様が保守サービスをお受けになる際のご相談は、弊社営業担当または代理店で 
承っておりますのでご利用ください。保守サービスは、お客様に合わせて2種類用意してお 
ります。 


保守サービスメニュー 


契約保守サービス 

お客様の障害コールにより優先的に技術者を派遣し、修理にあたります。 
この保守方式は、装置に応じた一定料金で保守サービスを実施させていた 
だくもので、お客様との間に維持保守契約を結ばせていただきます。 
さまざまな保守サービスを用意しています。詳しくはこの後の説明をご覧 
ください。 

未契約修理 

お客様の障害コールにより、技術者を派遣し、修理にあたります。保守ま 
たは修理料金はその都度精算する方式で、作業の内容によって異なりま 
す。 


NEC では、お客様に合わせてさまざまな契約保守サービスを用意しております。サービスの 
詳細については 、 「NEC 8番街 ( http :// nec 8. com /)」 の「サボート情報」をご覧ください。 


I n-0 • サービスを受けるためには事前の契約が必要です。 

• サービス料金は契約する日数/時間帯により異なります。 


運用•保守編 
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情報 サービス について 


Express 5800シリーズに関するご質問 • ご相談は「ファーストコンタクトセンター」でお受け 
しています。 

※電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おがけください。 

ファーストコンタクトセンター TE し03 -3455-5800( 彳 f 表） 

受付時間/9:〇〇〜12:00、13:〇〇〜17:00月曜日〜金曜日（祝祭日を除く） 

お客様の本装置を監視し、障害が発生した際に保守拠点からお客様に連絡する「エクスプレ 
ス通報サービス」の申し込みに関するご質問 • ご相談は「エクスプレス受付センター」でお受 
けしています。 

※電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけください。 

エクスプレス受付センター TEL . 0120 -22-3042 

受付時間/9:00〜17:00月曜日〜金日■日（祝祭日を除く） 


インターネットでも情報を提供しています。 

http://nec8.com/ 

『NEC 8番街』：製品情報、 Q & A など最新 Express 情報満載！ 

http://club.express.nec.co.jp/ 

[Club Express] : 『Club Express 会員』への登録をご案内しています。 Express 5800シリー 
ズをご利用になる上で役立つ情報サービスの詳細をご紹介しています。 


http://www.fielding.co.jp/ 

NEC フィールディング(株)ホー厶ページ：メンテナンス、ソリューション、用品、施設工事 
などの情報をご紹介しています。 
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